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A vista pelo menor pre^o da pra^a. 
A prazo em ate 24 meses, sem entrada. 
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A Garson fang a urn novo departamento: 

o "Di3it-Hall M , 
^espeaaJizado na vends de computadores, 

sua mais nova atragao. 

V^nha conhecer o "Digit-Hall", seus tecnrcos 

c pessoal aJtamente especializados. 



FreQuente os cursos gratuitos e escolha 

a marca de sua preferencia. 

Visite-nos, a Garson garante a qualrdade 

de sua compra e a certesa de uma entresa 

[mediate. 

Computadores £ no 
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• Temos vivido tempos de intensa correna 
Mai terminamos a cobertura da II Feira In- 
ternational de tnform&tica (neste numero 
apresentamos o Que era exposto nos es 
tandes dos (abricantes de discos e impres- 
soras) e a SUCESU /a lanca as bases do 
Congresso de 83 (ve/a na secao de Bits). 
E tern mats... Ja tern gente nos telefonandc 
para pedir informacoes E, o pessoal esta 
animado. A Area de Informa'tica ganha, dia 
a dia, maiores espacos em nossa socieda- 
de. 

• So tenho medo e do consumismo de fim 
de ano. Ah, por favor, nao me entendam 
mal. Acho que urn micro pode ser um exce- 
lente presente para os filhos ou para os 
proprios pais. S6 nao custa recomendar 
paciencia e curiosidade (encha o vendedor 
de perguntas; peca demonstrates) na bo- 
ra de comprar. Afinal, essas centenas de 
milbares de cruzeiros nao sao encont ra- 
vels na rua. 

A questao da compra consciente: nao 
vou rebater nesta tecla. Mas acontece que 
As vezes o comprador tern pressa E a 
pressa, nesse mercado, tern sido respon- 
save/ por erros, desilusoes e um processo 
retroativo mcrivei. o computador, de mito, 
passa a ser acessivel (lido, visto e comen- 
lado at raves de todos os canais de 
comuntcacao. formats ou nao). apds uma 
miciacao mal feita, volta a ser um mito, 
muito ma is monstruoso do que antes. 

E preciso saber que o aprendizado que 
o micro extge e pequeno (ate os pnmeiros 
estagios de programacio). mas existe 
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• Ainda outro dia, um senhor veio talar 
comigo. Tinha uma fisionomia desolada. 
"Boa tarde. Sou um ex-leitor". Pensei: "Meu 
Deus, t£ vem critica das mais serias". 
Que nada. o problema do ex-ex-leitor (ele 
\a voltou atras em sua decisao) era bem 
diferente "Quero vender meu micro", disse 
ele. Sua revolta era obvia. Um ex-leitor 
querendo ser ex-propnetario de micro! 

E par que tudo isto? Porque, a exempio 
de mil outras pessoas, ele n§o teve: 1} 
paciencia de coletar dados sobre esses 
equipamentos. 2) paciencia de escolher o 
que melhor fosse Ihe atender, 3J paciencia 
para ler o manual e 4) paciencia para apren- 
der a programar. 

* Esse processo deve ser todo cumprido com 
bastante criteriosidade. Nao existem solu- 
goes milagrosas. Muitas pessoas nos 
escrevem pedindo sugestoes quanto a qual 
equipamento devam comprar. Muitas vezes 
podemos aconselha'-fas, outras nSo. 
i o caso daqueles que se limitam a nos in- 
formar quais as suas profissoes. achando 
ser este o dado suficiente para tal 
decisao. 

Ora. a nSo ser que se tratem de empre- 
sas ou atividades profissionais que pos- 
suam organizacoes complexas ou exijam a 
imptementacSode sistemas bastante espe- 
cificos. e nesse caso e necessario quase 
uma consultona de compra, a decisao so- 
bre que equipamento comprar 4 relativa- 
merrte simples. Cabe ao interessado, con- 
tudo, fazer a priori uma analise acerca dos 
recursos por ele disponiveis e do que efe- 
tivamente ele ira esperar da maouina. 



• Neste sentido. a revista MICRO SISTEMAS 
tern um importante papel como elemento 
de informacao. Procuraremos. assim como 
temos feito ate agora, auxiliar. direta ou in- 
diretamente. nossos leitores em hora de 
impasses. 

Neste numero. por exempio, damos um 
recado para todos aquetes que nos escre- 
veram procurando saber sobre a utihza- 
cao de microcomputadores em fazendas 
de gado A materia "O micro na pecuana 
bovina ' ' certamente dara aos leitores uma 
ideia de um sistema tipico. 

• Ainda nesta edicao, nao importa qual 
seja seu equipamento, seria bom que os 
leitores lessem a materia de Newton Braga 
Junior sobre ' 'Linguagem de maquma 
Preparem-se, pois vamos comecar a falar 
muito de Assembler. 

programa "Mala Direta' e um pre- 
sentao para muitos e o artigo sobre a lin- 
guagem LISP da continuidade a abordagem 
de um tema que deu muito ibope: a Intel'* 
gGncia Artificial. 

Vale dizer que nao nos esquecemos dos 
aficcionados em calculadoras: a "Organt- 
zacao Interna da 77-59" e bastante escia- 
recedora e Luiz Antonio Pereira despede- 
se dos amigos com a ultima parte de Pro- 
gramacSo SinMica na HP 41C/CV". Boa 
leitura. 
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Ponha na sua memdria: 
quando o assunto e comrjutador 

a linguagem e ~ 



Quando se fala em 
microcornputador, 
a primeira palavra est£ 
com a Computique. 
A boutique ma is 
completa de 
microcomputadoresj 
do Brasil. L 




A Computique tern 
os mais recentes 
lancamentos das marcas 
mais famosas de 
microcomputadores e 
calculations eletronicas, 
alem de software para as 
areas tecnicas e 
administrative 
acessorios diversos, livros 
e revistas nactonais e 
estrange! ros. 

A Computique ainda 
oferece suporte para o 



loKtytes 



desenvolvimento de 
programas e adapta<;ao 
a novas necessidades, 
atraves de contrato 
com umaempresa 
especializada em software. 
E tern cursos mtensivos com 
iaulas teoricas e praticas 
para todos os nfveis. 

Venha fazer uma visrta 
a Computique O que 
voce procura esta aqui. 

(ompukique 

A prrmeira boutique de 
microcomputadores do Brasil. 

Sua Dr Rervato Paes de Sarro*. 34 

teiS..asa-8W7/8SMH« CEP 04.530 
Itam-Bith. SAo Paulo SP 
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sorteado deste mes. que re- 
cebera gratuitamente uma assi- 
natura de urn ano de MICRO SIS- 
TEMA-S, e Mario Augusto de 
Souza, de Salvador. Aid, Mariom 
manda para n6s seu endereco 
completo pois na carta estava 
meto apagado. 



COMCURSOS 



Foi ao acaso, numa banca do 
meu bairro, que encontrei esta re- 
vista que muito me interessou. Que 
eu saiba deve ser a unica que trata 
excfusivamente de computadores 
ecalculadoras. 

Gostaria que voces dessem mais 
enfase ao assunto "computador 
pessoal" e aos hobbistas em novos 
artigos. Parabenizo a producao des- 
ta revista que estava mesmo faltan- 
do aos interessados no ramo, e per- 
gunto-lhes se e possivel a realiza- 
cao de um concurso organizado por 
voces, tendo como premio aos ga- 
nhadores um computador pessoal. 

Pergunto tambem: poderiam vo- 
ces lancar uma revista, como MI- 
CRO SISTEMAS, dedicada aos a- 
madores, leigos e af iccionados por 
video-games no campo computa- 
cional? 

Marcelo Jose Baptista Stefane 
SSo Paulo -SP 

Uma atencao maior ao publico 
leigo e" uma meta de MICRO SISTE- 
MAS em seu segundo ano de vida, 
de cuja ofensiva faz parte a veicu- 
lacao de artigos do tipo "O Compu- 
tador Pessoal", que teve sua pri- 
meira parte publicada no numero 13 
de nossa revista. Ouanto aos inte- 
ressados em jogos, estamos prepa- 
rando um numero com bastante 
material. 



A bossibilidade de concursos que 
distribuam, como pernios, micro- 
computadores existe e estamos a- 
bertos a isto. No entanto, tal em- 
preendimento nao depende exclusi- 
vamente de MICRO SISTEMAS, dai 
nao podermos prometer nada quan- 
to ao prazo de concretizacao. Agra- 
decemos o interesse. 
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A finalidade desta e "por para 
fora" toda a imensa admiracao pe- 
io vosso recente trabalho. E muito 
gratificante encontrar, hoje em dia, 
em meio a tanta materia de pessi- 
ma quatidade, uma revista feita com 
tanta garra, com muito amor e com 
muita arte.,. A comegar pela quali- 
dade do papei ate a profundidade 
dos assuntos. 

Mauricio Xavier de Oliveira 
Cotia - SP 

Foi com muita satisfacao que 
conheci e adquiri o exemplar n? 12 
desta excelente revista. Estou mui- 
to satisfeito em perceber que esta 
revista da total cobertura na area 
de informatica. 

Amauri PereiraLucio 
Taubate - SP 

Recebemos com satisfacao o 

numero em que MICRO SISTEMAS 
aniversaria. primeiro passo con- 
solida a posicao destacada de 
MICRO SISTEMAS. Sao nossos vo- 
tos que a caminhada continue para 
maior sucesso. 

Da Direcao da Editora Edgar Blucher 
Sao Paulo -SP 

A NCC 82 em Houston foi uma 
maravilha, parabens pela reporta- 
gem. Nossa revista esta cada vez 
melhor. Leio e releio todas as revis- 
tas e vou encadernar os dez pri- 



meiros numeros de MS. Espero 
que nfio mude de tamanho. 

Vou comprar um TK-82C e pre- 
tendo enviar programas. A meu ver, 
a MS esta conseguindo agradar 
gregos e troianos: criticar e facil. 
fazer melhor e que s§o elas! MS 
fez a minha cabeca quanto a micros, 
no entanto nao me interesso nem 
um^pouco por calculadoras. 

E isso ai minha gente, bola pra 
frente que voces estao com a faca 
e o queijo na mao. Desejo de cora- 
cao que Deus abencoe voces neste 
trabalho. Que esta revista e um su- 
cesso ninguem pode negar. 

Wilson Prado 
Rio de Janeiro -RJ 

Foi com grande emogao que le- 
mos a reportagem da Micro-Kit no 
numero 12 desta revista. Agradece- 
mos a Maria da GI6ria Esperanca 
que tao bem reportou as nossas 
ideias e ao fot6grafo Carlao. 

O valor social da revista MICRO 
SISTEMAS e irnenso, dando opor- 
tunidades a todos. 

Denise Reis - Diretora da Micro-Kit 
Rio de Janeiro -RJ 
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Gostaria de fazer algumas suges- 
toes para enriquecer ainda mais 
(se e que isso e possivel) a revista: 

1) Seria interessante um artigo 
sobre o histbrico do processamen- 
tode dados, comparando as capa- 
cidades dos primeiros sistemas com 
os atuais micros; 

2) Artigo sobre o mini, medio, 
grande e macro equipamentos, pa- 
ra mostrar aos leitores o vasto uni- 
verso de equipamentos; 

3) Artigos comparativos entre os 
equipamentos. confrontando suas 
capacidades de membria nas con- 
figuragoes maxima e minima, quan- 



O que voce 
faz com um 

salario minimo? 



Na ADP, voce pode fazer a CONTABILIDADE, ou a GONTAS A 
PAGAR e a RECEBER, ou mesmo a FOLHA DE PA6AMENTO. 



Nossos sistemas computadorizados sao flexiveis, 
de facil utilizacao e baixo custo. 



^S 



Valorize o sen dinheiro. Entre em contato com a ADP. 
SP • 887-4433 /RJ • 871-8199/ Campinas - 51-9700 



MICRO SISTEMAS Dezembro-82 



tidade de membria gasta pelo Sis- 
tema Operacional, Compiladores, 
Controladores 1 /0. memoha util dis- 
ponivel e velocidades de proces- 
samento, 

Mario R. do Vale 
Sao Paulo -SP 



Gostaria que fosse ampliada a 
parte de programas para micro- 
computadores, principalmente jo- 
gos e divertimentos, al6m dos ja 
habituais. Aproveito a oportunidade 
para parabeniza-los pelo curso de 
BASIC, e sugerir que fagam outros 
como BASIC avancado. 

Edison Yague Salgado 
MogidasCruzes-SP 



Venho por meio desta reforcar 
os elogios a sua competencia em 
levar avante o que foi, ha urn ano 
atras, considerado "loucura". Alias, 
feliz aniversario 

Sabendo que MICRO SISTEMAS 
tern o bom carater de citar criticas 
e sugestbes, envio duas das ultimas, 
pois seria tarefa ardua achar o que 
criticar: a primeira 6 urn artigo so- 
bre computadores com capacidade 
grafica e plotters. A segunda e uma 
maior atencao a parte de hardware, 
em montagens de interfaces, UCP's, 
memorias etc. 

Herror Moura da Silva Filho 
Rio de Janeiro -RJ 



Gostaria de sugerir urn curso, 
como aquele de BASIC, que voces 
publicaram desde o n? 2, so que des- 
ta vez um curso especifico Dara o 
TK-82C. 

Luiz Henrique Tambasco 
Rio de Janeiro -RJ 



Ja e tempo de MICRO SISTEMAS 
publicar programas compativeis 
com o TK82-C na area de entrete- 



nimento. Por exemplo: Space In- 
vaders, Shape Magician, Chess- 
master, Midway etc. 

Mario Augusto de Souza 
Salvador - BA 



Gostei muito da materia sobre o 
TD (Cobra 305), que saiu no n? 12 
de MICRO SISTEMAS, de setembro. 
Gostaria que, na medida do possi- 
vel, fosse mais abordado este equi- 
pamento. 

Gilson Goncalves Correa 
Rio de Janeiro -RJ 



Seria 6timo que voc§s publicas- 
sem um artigo falando sobre jogos 
eletrCnicos nos micros, os mais 
variados e que jogos podem ser fei- 
tos em que micros etc. Outro as- 
sunto interessante, que me interes- 
sa muito, e o uso do compufador 
na Musica. 

Jose Wesley Costa Matias 
Fortaleza-CE 



primeiro exemplar de MICRC 
SiSTEMAS que consegui foi o n° 9. 
E muito dificil comprar essa revis- 
ta aqui em Pernambuco. Imediata- 
mente fiz a assinatura e pedi os 
numerosatrasados. 

Assim que recebo a revista, de- 
voro-a. Passo tres semanas espe- 
rando o prbximo numero. 

Gostaria de elogiar o trabalho 
grafico e o material, que sao de 6ti- 
ma qualidade. conteudo e exce- 
lente. preenchendo uma lacuna no 
nosso pais. Considero-a uma revis- 
ta seria e objetiva. 

E claro que tudo pode ser aper- 
feicoado, portanto gostaria de su- 
gerir: 1 ) - Que a secao de "EQUIPA- 
MENTOS" fosse ampliada com fo- 
tos coloridas, recursos e as princi- 
pals diferencas dos seus similares, 
alem da publicacSo dos precos dos 
micros, expansao de membria, pe- 



rifericos disponiveis etc. 2) - Mais 
programas, principalmente jogos e 
passatempo. 

Isto porque quern mora distante 
do Rio ou Sao Paulo muitas vezes 
compra um equipamento atraves 
de reportagens e propagandas, 
pois 6 dificil ter acesso aos mesmos, 
especialmente para anaiisa-los e 
compara-los. 

Dionizio Barbosa Leite. 
Afogados da Ingazeira - PE 



Envie suas sugestdes para 
MICRO SISTEMAS. Elas serao 
anotadas em nossa pauta e pro- 
curaremos, na medida do posst- 
vel, viabiliza-las. 




SEJA NOSSO 
COLABORADOR! 

um bom artigo sobre: 

Macetes de programaQao 
Dicas sobre seu equipamento 
' Sistema operacional, etc. 

E envie-o para nossa redacao. 
Os artigos aprovados serao 
remunerados e os outros, 
devolvidos. Mas nao se 
esqueca de mandar seu nome 
complete enderepo e telefone. 

VENHA FAZER 
NOTlCIA CONOSCO! 



RIO — Av. Almirante Barroso, 90. gr. 

1103, RJ. CEP 20031. tel.: (021) 

240-8297. 

SP — Rua Pedroso Alvarenga, 1208. 

I0 C and., SP, CEP 04531, tel.: (011) 

64-6285 e 64-6785 
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Desenvolve e vende programas para microcomputadores domesticos, pessoais, ctenti'f icos e comerciais. 

Em sua linha de produtos apresenta programas de jogos, utilitarios, educacionais, 

comerciais, financeiros, medicos e tecnico-cientff icos. 

Mais de 80 programas todos em portugues. 

Editora da la. revista gravada em cassete (MICROBIT). 

Presta seus servicos por correio ou telefone e isso e possivel devido ao ^^^SOh I SCIENCE 

nosso estoque permanente. a*™? amp.*™™* m* 

Conte com a Softscience. 
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Um sistema de Mala Direta para micros, que compreende arquivo, 
classificacdo e emissdo de etiquetas para enviar correspondencias. 



Mala direta no micro 



Joneson Carneiro de Azevedo 



Uma empresa precisa anunciar 
aos seiis representantes de 
vendas em todo o pais o lancamento 
para breve de um novo produto; uma 
clintca medica tern que avisar a seus 
clientes dos novos horarios de atendi- 
mento de seus medicos; um politico 
necessita enviar seu ultimo discurso 
no Congresso para seus eieitores; 
uma dona de casa deve remeter a to- 
dos os amigos e parentes o convite de 
casamentode sua filha. 

Em todas estas situagSes, pode- 
mos ver a necessidade de se ter um 
processo rapido e certeiro para en- 
viar correspondencias. Comercial- 



mente, este sistema e chamado de 
Mala Direta. 

Os programas que apresentamos 
aqui se propoem a arquivar, classificar 
elistar regtstrosquecontenhamasin- 
formacOes minimas para se enviar 
uma correspondent. 

O registro padrao deste sistema 
contem os seguintes dados: 
Nome; (22 caracteres) 
Enderego- (25 caracteres) 
Cidade: (10 caracteres) 
Estado: (2 caracteres) 
CEP: (5 caracteres) 

Aprimeira parte do sistema, repre- 
sentada pelo primeiro programa, e 



Figura 1-0 display de entrada ops registros 



HUH. DO RECISTRi. 






ENTRE O NOME QU APEOTE 'RETURN' 
OH APERTE <t> PARA RETORWAS 



PAHA ALTEKAk 



Figura 2 - Exemplo de ImpressSo em formuldrio contlnuo. 



NOME ! ALEXANDRE PORAES SALES N0r>E 

END tfi MAURO RA"0S>238 £ND 

CID. sCURITIBA E5T.JPR CID. 

CE° : 58000 CEP 



:8ENED!TO A. "ERREIRA \OME 

iR MAL DEODOROt 810/1 181 END 

I CAMPINAS EST.tSP CID. 

i 12000 CE° 



t^RANCiSCO J. AZEVEDO 
:AV MAL *ASCARE«iHAV23; 
JVITORIA EST. :ES 
: 45000 



NOME i&Ul^HERME A6REU 

END :R _£AIB S AU_: STANO. *06 

CID. :5AO vUIS £ST. jma 

CE 3 «" 5980 



NOME i-LDEGAfi L. ABREU 
END :* BU^TTI.3.650 
CID. iMANAUS EBT.iAW 
: 70000 



NOf»E i JONESON CARNEIRO NOME 

END iR FREI FA3IANOi 106/507 END 

CID. iRIO EST.iRJ CID. 

CEP i 28750 CEP 



UOSE CAknEIRO 
:R RUI BARBOSA 935 
sCASO ^10 €ST. iRC 
I 28000 



no«e >lu:z et.'S~Avo 

end :r joao - :?:r:ca.ob0 

CID. tSAO 3 AUL0 ES T .<S 3 

CE" t 1002 



NOME !"JATAL:ANA PEREIRA 
E*MD IAV INDEPENDENCE 259 
CID. :p. a"LEG3£ ES T .iRS 



NOME INlLMA PEREIRA DA SILVA 



£ND 

CID. 

CEP 



AV. W/3 SUv. 
BRA5IL.IA 

30300 



-9 '516 - 

:s~. tDF 



NO""E tOTTO MOURA A6REU 

END !AO VASCO DA GAMAi 309 

CID. JSALVADOR EST.:B»- 

CEP I 20000 



NOME • PAUuO p I ^ T 

EnD iR aCa^a.200 

CID. iREC^E =S' 

CE° •■ 7500 
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Figura 3 ■ Fluxogramas simpltficados das trSs fases do sis tern a. 




INCLUIR 

OU 

ALTERAR 

REGISTROS 




CLASSIFICAR 
OS 

REGISTROS 




EMITIR 

LISTAGEM 

DOS REGISTROS 



ARQ 1 
B 



LISTAGEM 



responsavel pelo cadastramento dos 
registros. Ela esta preparada para dar 
entrada nos dados e fazer um arquivo 
no disco 1, Case voce s6 tenha um 
disco, basta alterar a linha 1 30 para: 

130 CLOSE 1: OPEN "R", 1, "TES 

TE:0"GOSUB1080 

Ao rodar o programa, a tela mos- 
trara inicialmente um "menu" para 
escolha da opgao desejada: 

1 INCLUIR OU ALTERAR 
2FIMDEPROGRMA 

Escolhendo-se a opcao 1 , o pro- 
grama pede para entrar com o ultimo 
registro. Caso seja uma inclusao. de- 
ve-se aoertar 1 e ENTER. Em sequida 
sera apresentada a entrada dos cam- 
pos do registro na tela, com explica- 
goes adicionais de como proceder 



Programa de Arquivamento 



10 

M 

n 
sa 

•V 



I1ALA DIRETA 

JONESON CARNEIRO DE AZEVEDO 

CX. POSTAL - 3687 1 CEP 28658 

TEL.i 281-9367 RIO 0£ JANEIRO 



188 CLEAR106B!DEF1NTA-Z11}EF5TRF!*EYX-1 

l ie »«='■ iAX=BiAix«8iPox=8iF3-' * ;F2-** iS6*«string*<63i 131 > 

128 DIMFi (5> .F2U I.FHC3) 

13B O-OSEIIOPEN'R*. 1. * TESTE: 1* iGOSUBl080 

148 LSETFhi t !-•* 

15B f?( B>»"iBBAe22eiei*B 101 •336A0;j«i0i*e^0e. 464*0100303*6300.49 

3ABB2BA84*848B, 592N&a5B58S*B50a' 

168 CLS 

178 PR1NT3256< *«*U* DIRETA 

■tSS* 

188 PRINT 

! INCLUIR OU ALTERAR 
<2> Ft« DE PROGRAMA 

*ISQ* 

198 PRINT3768. 'ENTRE NVMEftO DA OPCAO J* 

288 GOSWP79BiAV..tNi;TRi ■ I •.A»»ii = A-i»BTnE N ;0B£^S£< > h,Ay J G,>To^ia,i.j l 8 

tl» PRINT8768. *ENTRE ULTIMO R6G. i • ; i i •vPUTnt T -,. : c^c , an j nt a i- 6 , 

SG» = PR I NT3768 1 S6* 

228 PRINTS' »7» "NUfiE «'i 

238 PRI NTS3: Si 'END i'i 

248 PRINT8*53, -CIDAOE i ■ tTAgi 35 ) t "EST. i*l 

258 PRINTS581.-CEP »« I 

268 PRINT364- - NU" DO REG. < " tKEVXt 

278 FifFeeeiesei* 

2B8 G0SUPB8B 

298 FK.'NaeeiasBi' 

388 60308688 » i FA*- ■ C •THEN160eL5£!FFE.'E'ThEN368 

318 PHINTa832.CHR»<31>i 'APERTE <£NTER> PARA GHAUAH. 

OU -C> PARA FAZER CORRECOES "I 

318 PRINTS832.CHR»I31 I TAPERTE ENTER.' PARA SRAWARi 

OU <C> PARA FAZER CORRECOES "1 

328 GOEUB790 1 1 FA*-CHR* (91) ThEnF X ■ * N888 1 B585 * 1GOT03B8 

338 GOBUS 1BB8 

348 PR1NT3896. CHR*(3I > i-GSauanDO- . " I fF«*'U8B«lie5Bl " IS0SU888B 

358 PUT I. PR?. (KEVX"K£¥X+t ifiOTO 168 

36B PRINTM32. • ENTRE NiJMER'.' DO REGISTRO PARA ALTERAR 

1 • t i INPUT KEYV. 
378 GOSUB IB8B 

3aa get i.ppx 

398 FX-'R88B18581-:eoSUBB8e 

488 PRINT9a3I-.CHR«i31 » I 'APERTE »T, PARA TBIJCA. 

OU APERTE <ENTER> PARA 5AJR...*I 
*1B G05ue798ifFA*-'T*THeN*2«ELSE268 
428 FX«'CaaBlB5Bl'iGi>SU88Be 
438 &:'SUe!8BB:PUTl*PRX!G0T048B 
448 CLS > CLOSE i PR I NT "F IN DE PROGRAM* "i£ND 
438 PRINTa832.CHR*(31H 

468 ONVAi.<nlD*<F9< 13.21 >GOTO»80. 498. 50B. 5 IB, 528 
478 RETURN 
4B8 PRINT'ENTRE NOME OU APERTE RETURN- PARA ALTERAR 

OU APERTE C PARA RETORNAR. . ." 1 sRETURN 
498 PRINT'ENTRE END ( RUA. WMERO. APART AMENT > , 

OU APERTE <l> PARA RETORNAR, . . ■ I tRETURN 
5W1 PRINT'ENTRE C 1 DADE < 

r RTE tt> PARA RETORNAR... ".: RE TURN 
518 PRINT'ENTRE A S16LA DO E5TA0O. 

1.HJ APERTE <t> PARA REtuRNAR...' i: RETURN 
528 PRINT'ENTRE CODIGO ENDERECAMENTO POSTAL. 

OU APERTE It > PARA RETORNAR. . . • 1 (RETURN 
538 FE«* - H'NVALIMID*<F9. 15.2! > GOT 6558 
5*8 RETURN 

55B IFFMI I-STR1NG*>6.' ■ JANDFlUt-FHUtTHENFE-'X'lRETURN 
568 IFAX-0THENPRINTaPOXiFHU) t iFE«'E" 
578 RETURN 

5B8 AN»»* ■ i FOKEVARPT R ( AN* I . A 1 V. ; PwE VARPT R ( AN* > *2 . 1 NT < POX/ 256 > *68 
: POKEVARPTRi AN* ) - 1 . POX- 1 Nt ( POX/ 25o ' »256 • RETURN 
598 AX»8iPRINT3P0')liSTRING*(Ar('..95) 1 
698 IFA)l-AlXT^N*.3aELSEPRiNTaP0K+A'A. CHH»(95 1 1 
618 At-INKEY*: 1FA*«" * thenAiBElSESF JNSTR( * 4. -. /8123456769M <j«?d 



ASCDEF5H I JhLMNiJP^RSTUVX ZHVZ • , A* > THENPR I NT3P0Z* AX. A* t I AX=A"/.« 1 i GO T 

0688 

428 ONINSTR(CHR*(B» + CHR»*31 )+CHR«U3>*CHR*(91 ) . A»)60T06*e.598.6 7 

8 >668 J GOT 0688 

438 Al^INKEY*; IFA« = - ■ TH£N*i3B£L5Eb-:0 

e*B IFAK«.AlXTHENPRINTaP0X+Ai(iCHR»(95) 1 

658 AX-AX- 1 : IFAX<BTHENAX«eiGOTi>688ELSE688 

bbH AX-8 

6/B ;FA«-CmR*(91 lT^€NPfllNTaP0X'.STRIN6*<AlX.95^!ELSEPRlNTaP0X*A , /., 

STRING»(A1K-AX.- ■)! 

468 GOSUB5B8: RETURN 

698 SX-1 :AN*="- !PRlNTaPOX.STR!NG*lAl?.i95U- »1 

788 A*- IN*E r» J 1 FA*- " * THEN788ELSE I F INSTR t ■ 1 234567B9* . A* ) THEN? 1 BE 

LS£ONINSTR(CHR*(8)*CHR*(3l >*•. •**-'*CHR*{ 13>*CMH»(91 > i A*»6OT0<.98 

.698i74B.720.758. 77BSGOT07B8 

718 AN*-AN**A»I IFLEN1AN*I>A1XTHENAN*-l£-T*| AN*.A1X) :G0T078B£lSEP 

RINTaPOX+AlX-LEN<AN*).AN«! :G0T0788 

728 SX— SXiPRINTaPOX*AlX.**!HFSX— 1THENPRINT'-' IELSEPRINT" M 

738 G>.>T0 788 

748 IFINSTRtAN*.-.' > -0THEN7 18ELSE788 

758 IFAN»»••THEN77BELSEPRINTaPO^.STRIN6•(AlX-LEN[AN*^.• •)! 

76B IFSX— lTHENAN*=*-*tAN*i6OT0788ELSE76B 

778 1FA*"CHRH91 > THENPR INT3P0X. STRING* <A1X. 95 ) I* * SELSEPRINliPuV. 

. STRING*! AIX.*. ■)!■ 'I 

788 RETURN 

798 A«- i NKEV* 1 1 FA*- ■ ■ THEN798ELSERETURN 

808 A»«" ■ 1F9X-VAL(M1D*(FX, 2.2>) IF77.-VAL I HI D»( FX , 4, 2> HF8X-VALIHI 

D**FK,t.2niF7X-<F7X-l>M7MlF8X*<F8X-l 1 • 1 7* 1 JF6X-VAL I M I 0* < F* • B. 

2HiFoX-IF6X-l l«17*l 

818 ON1NSTRI ■FNCNR*.LEFT*tFX, l> )GOTO 1830. 6i>B. 960. 988, 828 

B28 F0RF4X-F7XT0FaXSTEP17:F3-NlD*lF9{F9X>.F4X»i I. I \ ■■ IFF3< .« • »" THE 

MB58 

• 30 POX-VAI IMID*<F9IF9X).F4X.31 ) • AlX-VAHr11D«(F9(F9X I . F4X-. 7i 2) ) 
•48 PRINT3POX,FH<AlXH 

B56 ICXT i RETURN 

868 IFF6X<F7XTHENRETURN£LSEF9-nlD*lF9(F9X>.F6X. 17) lF3=nlD* (F9. 4, 

1 t IA1X-VAL<NID*<F9.5.3) M POX-VAt tP1ID*(F9. 1 . 3) » > IFFS-'F'THENAFl-F 

2IA1X1 

878 PRINTapOX-2. ■*>• ; i IFLEFT»<FK. i ) ■*C*fHEN98eELSEIFPEEK( 14591 ) 

:>BTHEN898 

888 PRINTaB96.CHR*I3lM 'APERTE vT/ PARA TROCAR CAnPO INDICADO 

POR • tCHR*t3*> i •■>■ iCHR*!34) i ■ OU APERTE <S> PARA SAIR. . " I iGOSU 

• 798 

898 IFA«-CHft*c91)ORA*-CHR«l 181 THEN91BELSE IFA*-'S* T»«NPH lNTaPOX-2 

." "HRETURNELSEIFA*^ ■■T'THENSSB 

908 G0SUE.45BI0NINETR(*AN*tF3)G0SUe598.698riFLEFT*<FX. 1 >»*T"ANDA* 

=CHR*(91 )TM€N90e 

918 PRINT3POX-2. ' • t I lFA*-CMR*f91 >TmENF6X=F6X- 17I60T0868ELSEIFA 

*'CHR*( 101THEN948 

928 ]F1NSTRCF-.F3)THENS05U8388 

938 F1(VAL(NI1J*(F9, 10. 2> i J-AN*sGOSUB53fli I FFE- • X ' THENPRINT3POX- 2. 

•»>■! SGOTOQBBELSEIFFE.'E'THENRETURN 

940 F6X-F67.+ 17 

958 1FF6V. -FBXTHENA*-CHR»(255) IRETURNELSEB68 

968 P<.'HF47.»E7XT0FBXSTEP17:F1 tVALIMID*(F9(F9Xl.F4X+9.2i ) >-■• in£xt 

978 GGSU&B68 

9B8 F0RF4X-F7XT0F8XSTEP 1 7 1 AX-OAL < H [ D* ( F9 ( F9X > . F4X*9 . 2 ) i I IFlEFT* I 

FXi 1> = "C*ANDF1 !AXl="TMeNlB2« 

998 Ar/.»VALIM!D*(F91F9XI.F*X*7.2I H F3-K! 0*1 F9 1 F9V. > , F4X* 1 I . 1 » 

18BB 0N1NSTRC*?. '»',F3iGi»TijieiB 

181 8 LSETFH(A1X)-F1(AX>:&OT01B28 

1B28 NEXT i RETURN 

1830 FORF4V.-F7XTOFBXSTEP17:POX-OAL(HID*(F9<F9X( . F*X, 3> ti PRJNTmPO 

X . ' ' i 

1848 F3-NIDHF9(F9Xi.F4X*3. I i I JFF3»'«*thenPR[NT "*" : 

IB58 AX=VALfnlD*(F9(F9X).F4X+4.3) MlFF3-'F'Tfl£NPRjNTF2tAX>!ELSEP 

RINTSTRIN6»(AX.95)n]F!NSTfiC«N'.F3)THENFRINT- »1 

I B6B I FF3='*- TrtENPRINTaPOX*AX-2. * . • t 

1078 NEXT! RETURN 

10B8 PRX-!NT« (KEYX-i 1/4K1 sSRX-KEW,-*i.( PRX-1 ) 

1098 FIElDI. < (SRX-1)*6*IASLU*.:2A3FMI I i .;5A5FrMil! I8ASFMI 3) i 2ASF 

m i 4 1 1 5ASFH( 5 > J RETURN 



.1«B 
;280 
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para fazer corregoes, gravagoes ou 
alteragoes no registro. (veja a Figura 

1). 

Apos a enlrada de campo, aperte a 
tecla ENTER e uma seta { = > ) indi- 
cara qual o campo que voce esta in- 
troduzindo ou modificando. Para mo- 
dificar um registro, deve-se proceder 
da seguinte maneira: quando esco- 
Iher a opcao 1 e entrar na tela de da- 
dos, aperte ENTER antes de entrar 
com os dados. O prog ra ma pergunta- 
ra entao: 

ENTRE COM NUMERO DO REGIS- 
TRO PARA ALTERAR. 

Entra-se com o numerodesejado e 
aperta-se ENTER, aparecendo entao 
o registro indicado no video. Tecle a 
letra T para fazer a troca do campo do 
registro indicado pela seta. Para pas- 
sar de um campo para outro, use a te- 
cla [ (que em alguns computadores 
poderaser + >e 4- 

Acada passo.o programa da expli- 

Programa de Classificagao e Listagem 



cacoes adicionais no video, com 
maiores detalhes sobre os procedi- 
mentos adequados. 

Acapacidade de arquivamento e 
de 4 registros por cada setor de disco. 
Assim, um disquete de 35 trilhas com 
10 setores sera capaz de armazenar 
350*4 = 1400 registros. 

O segundo programa, por sua vez, 
processa a classificagao dos regis- 
tros por ordem alfabetica e a lista- 
gem, que pode ser feita em formula- 
rios continuos proprios para corres- 
pondent (que ja vem etiquetados). 

Inicialmente, aparece no display 
um novo "menu", com as opgoes pa- 
ra dar nome aos arquivos. classificar 
ou listar os registros, dispor na tela as 
instrugoes do programa ou dar fim na 
execugao do mesmo. 

O arquivo ja classificado ficaia ar- 
mazenado em um disco diferente do 
que contem o arquivo original de en- 
trada, ainda fora de ordem, Caso voce 



s6 tenha um disco, devera alterar a li- 
nha 760 Dara 

760 OPEN"FT, 1, AR$ + ": 0":OPEN"R", 2, 
BR$ + "0": RETURN.: 

A listagem do arquivo ficara no for- 
mato apresentado na Figura 2, e na 
Figura 3 podemos ver um fluxograma 
simplificado das tres etapas do siste- 
ma: o arquivamento, a classificagao e 
a listagem. 

Esta completo seu sistema de Ma- 
la Direta por microcomputador. Apro- 
xirna vez que voce tiver que enviar 
suas cartas, voce sentira a diferenga. 

Os dois programas rodam em mi- 
cros compativeis com TRS-80, mode- 
los t e III, contanto que tenham dis- 
quete e estejam acoplados a uma im- 
pressora de 132 posigoes. 

Joneson Carneiro de Azevedo e engenheiro eletrfini- 
co e trabalha com microprocessadores nas areas de 
manutencao, projetos e analise de sistemas na Janper 
En gennanaUda no Rio deJaneiro.ee colaboradorde 
MICRO SISTEMAS desde o n' 3 rta revista 



i ' ■■■■■ ■■■■■-■'..•■..-.. ^ ..................... .^ ......... . 

2 '• MALA DIRETA - 2 PARTE * 

3 *• JONESON CARNEIRO DE AZEVEDO » 

4 '• CX. POSTAL -36071 i CEP 20850 » 

5 '* TEL. I 201-9367 RIO DE JANEIRO « 

6 ••■••■-•-.--••••--.-.....-...................,........... 

10 CLEAR0!M'=MEM-4000i ]PM>, -32767 THEN M ! =32767 

20 CLEAR I"' IDEFINTA-Z 

30 J=0:DIMP(1 >.FH*<5>,Ft*15) 

40 SG»=STRING*<63, 131 > 

50 DATA 32717. -6902. -7715,20189,-0956.838. 1046. -6695. -1591 1 

60 DA7A 33.-18686. 17133. -13360, -135 1 2. -15079, -77l9, -8743. 622 

70 DAT A26333. -18685. 17133.-9755.-9775.-13560.2183,20199.-8960 

80 DATA326.8645, l . -9755. -6719. -1 1B15. -6887. 10705.-8935 

90 DAT A94. 22237, 640 1,-10799, 6373, -7924, 2273, 2293. -13327 

100 DATA10311, 6321,6863, 17999,9173,9854.-5290,-6703.9195 

110 DATA 9054,-7850, 1264, 1568.3340. 12064.4120.3340,3112 

120 DATA-16870, 1568,4899,3333.-6120,7472.-18791,-9787.-7727 

130 DATA -4681, 10322. 5054. -9771, -9791. 6, 782.-7727, -6903 

140 DATA2539.6373, -7752, -10799, 1765,6659,30542.4729,4899 

150 DATA -2288.-13560,2247,-12776 

160 DIHUS<93> :FQRX»0TO93lREADUS(X) tNEXT 

170 CLSJPRINTa20, 'CLASSIFICAR E LISTAR 

•|86*1 

180 PRINT* 

<1> NOME DOS ARQUIVOS 

<2> CLASSIFICAR REGISTROS 

<3> LISTAR REGISTROS 

<4> IKSTRUC0ES 

<5> FIM DE PROGRAMA 

■ iSG«i 

190 PRINT9B96. " ESCOLHA A 0PCAO ! * '. 

200 GOSUB600lA'i=INSTR( " 12345", A») : IFAX-0THEN200ELSEONAXGOTQ210, 

i7B, 610, 500, 260 
210 CLSlPRINT" 
ENTRE O NOME DOS ARQUIVOS : 
' :SG*I 

220 PRINT:PRINTtINPUT"NQME DO ARQUIVO A SER CLASSIFICADO 
230 PRINTiPfilNTHNPUT'NOME DO ARQUIVO A SER LISTAD0 
240 ob '«'- SPRINT! INPUT' QUANT I DADE DE REGISTROS 

d;msa»(qt-i 1 

250 G0SU6 760 t GOTO 170 

268 CLOSE 1,21 CLSlPRINT' Fin DO PROGRAMA MEND 

270 • LER OS REGISTROS E ARQUIVAR NA MEMORIA 

280 CLS 

290 UL-QT 

300 FOR l-l TO UL 

310 K£Y=ItGOSUB820i6OSUB770 

320 GET iiPRX 

330 SA»U-l)»FH»<l»*STRf>(I) 

340 PR I NT* NOME r MSA»(!-1) 

350 NEXT 

368 ' ROT1NA DE CLASSIFICACAO 

370 PC0)=VARPTR<SAf.(0>> IP(1>-QT-UDEFUSR«VARPTR(US(0))1 

J»U5RtVARPTR(Pl0> > 1 
360 FOSI-0 TO QT-11PRINTSA»(!) i NEXT 
390 'LER REGISTRO CLASSIFICADO 
400 FOR 1-1 TO UL 

*«5 sgx"y*k n ' ii B» ( SA*<i-i).23i> 

420 GOSUB B20SGOSUB 770 
430 GET t,PR 



:-■■■* 
:BR* 
1QT: 



IA*:6OTO170 



440 GOSUB 4B0 :' ARQUIVAR REGISTRO 
450 NEXT 

460 INPUT- APERTE <ENTER> PARA RETORNAR 
470 ' ARQUIVAR O REGISTRO 
480 0«O*l :KEV=OiGOSUB 620SGOSU8 780 
490 PUT 2. PRtRETURN 
500 CLS 
510 PRINT- 
INS TRUC0ES ' 
' *SG*i 
520 PRINT- ESTE PROGRAMA CLASSIFICA E LISTA OS 

REGISTROS SUE ' 
530 PRINT" FORAM ARMAZENADOS PELO PROGRAMA ANTERIOR 
540 PRINT- O DISCO QUE SERA CLASSIFICADO 

TEH QUE FICAR ' 
550 PRINT "NO DRIVE »1 E ONDE SERA ARMAZENADO T£M 

QUE FICAR NO* 
560 PRINT-DRIVE «0 ." 
570 PRINT' ENTRE A QUAND1DADE DE REGISTROS 

ARMAZENDO NO DISCO ' 
580 PRINTiPRINTSG* 

590 INPUT'APERTE <ENTER> '1A*!GOTO170 
600 A»=INKE¥»i IFA*='-THEN600ELSERETURN 
610 CLS 
620 PRINT- 
LI STAR REGISTROS 
•■S5%- 
630 PRINTsPRINT' LIGUE A IMPRESSORA £ COLOQUt A 

CABECA NO PI COTE" 
640 PR INT! PRINT- 
' tSG*l 
650 PR INT9896. "1! INPUT'APERTE <S> PARA LISTA <N> 

PARA VOL TAR ■ 1A* 
660 1FA»-*N-THEN170 
670 FOR 1=1 TO L0F<2> 
680 FIELD 2,255 AS REG» 
690 GET 2. I 
700 F0RJ-1T04JLPRINT-NOME 1*1 

«ID*(REG«. 1*1 J-l > •64.22). iNEXT 



710 
720 

730 

740 
750 
760 
770 

730 

790 

800 

610 

620 

1000 

1050 

1060 



i 



't INEXT:LPRINTCHR»( 101 



F0RJ»1TQ4!LPRINT-END 1 ' 1 

MID«<REG».23+(J-1 i»64,25>, 'NEXT 

FORJ=lT04iLPRINT'CID. >'« 

MID*(REG*,48+( J-l 1*64. 101 l« EST, 

MID»(RE6»»5B+tJ-l)**»4'2), iNEXT 

FORJ-lT04(LPRINT*CEP I *1 

MID»(REG*>i60HJ-l >«64t5)l* 

NEXT 

GOTO 1 70 

OPEN'R*. 1. AR»* - II* tOPEN"R',2.p.R»+' «0" t RETURN 

FIELD It ( <8R-1>»64> AS LU*,22ASFH»( 1 ) , 25ASF~H*<21 . 

l«Ai;(r M K3 > , 2ABFHK 4 ) . 5ASFHXS ) I RETURN 

FIELD 2, ( <SR-1)«64>AS 1 U», 22ASFI»( 1 ) , 25ASF1»< 2) . 10ASFIK3) , 

2ASFIf.(4),5ASFI«(5) 

LSET Fit (l)-FH*(l) iLSETFI»<2)-FHt<2>*L8ETFI«<3>-FH*<3> 

LSETFI«(4)-FH«<4) iLSETFT»(3)-FH-><5» 

RETURN 

PR- INT t (KEY-l )/4 ) + l ISR"KEV-4«<PR- I ) 1 RETURN 

RIO - 18/09/19B2 - MICRO SISTEMAS < 
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AGORA 
5ANOSDE 
GARANTIA. 




endedores interessados 
; (01 1)262-5332 



PARA ENCOMENDAS FORA DE SAO PAULO, 
AMEMPHISPAGAAUGACAO. 
DISQUE: (011)800^8462. 



tribuidor MEMPHIS 

I ndustria e Comercio Ltda. 

Av. Amolfo de Azevedo, 108 - Pacaembu - Sao Paulo - Brasil 

CEP 01 236 PABX ©11) 262-5577 -Telex (011) 34545. 



'Sobre qualquer defeito de fabricagao. 




O micro nao perdoa 



Entre os enxadristas amadores 
6 que vamos encontrar o grande 
contingente de jogadores que gos- 
tam de jogar xadrez com micro- 
computadores. 

Os profissionais te~m seu tempo 
ocupado com torneios e estudos 
caseiros em busca de sutilezas 
que possam surpreender seus ad- 
versaries e conquistar pontos. Co- 
mo os micros ainda nao alcanca- 
ram a forca dos mestres, estes 
nao os utilizam com assiduidade 
em suas andlises de posicoes. 

A partida de hoje 6 semelhante 
a muitas outras e nao tern nenhu- 
ma pretensao que nao a de distrair 
e nos familiarizar com o Great Ga- 
me Machine, fabricado peia Applied 
Concepts, EUA. Este micro dispOe 
de tr§s programas, urn para cada 
fase da partida. Suas denomina- 
cOes sao bastante significativas: 
Grunfeld, para aberturas; Morphy, 
para o meio jogo; e Capabtanca, 
para os finais. 

Se o jogador das brancas, NN, 
estivesse mais atento e nao subes- 
ti masse o adverser io, deveria ven- 
eer. Comumente isso acontece 
nos encontros entre enxadristas e 
micros. desenrotar da partida e 
seu contundente desfecho estao 
transcritos a seguir. 



N.N. x Great Game Machine 

(GGM) 

Abertura Bird 



1? PARTIDA 

1 - P4BR P4D; 2 - C3BR C3BR; 3 - 
P3CD C3B; 4 - B2C B4B; 5 - P3C 
P3R; 6 - B2C B3D; 7 - 0-0 0-0: 8 - 
PSD B4B + , 9 - P4D. Preocupaao 
com as consequ&ncias de 9 - R11 
C5CL as brancas preterem perder 
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Diagrama 1 




Posigao depois de 19 - P5T C2R. 
As brancas conseguiram seu obje- 
tivo. A dama encontra-se sob 
ameaca do fogo cruzado do bispo 
edatorre. 



urn tempo. 9... B5CD; 10 - P3B 
B2R; 1 1 - C3T. A tentativa de de- 
senvoiver este cavaio via 3T, 
2B e 3R 4 muito artificial. 11 - ... 
C5R. O GGMocupa o espaco aber- 
to deixado por seu advers^rio. 12 - 
C2B D3D; 13 C4T (?). N.N. nao viu 
o bispo preto em 2R e sera' devida- 
mente castigado por sua desaten- 
cao. 13 - ...BxC! Fragmenta a ca- 
deia de pedes defronte do rei ad- 
vers&rio. 14 - PxB C2R; 15 - C3R 
D3B; 16-T1B. N.N. tenta criar con- 
dicdes para capturar a dama ad- 
versaria com uma combinacao ou 
tirar vantagem de sua possivel mi 
cotocacao. 16-... 1(11)1 D; 17-P4B 
PxP; 18- CxP C3C; 19 - P5T C2R; 
20 - C2D D4D; 21 -15B (?), com po- 
sigao superior. A dama preta est£ 
retida no centro do tabuleiro e as 
brancas jogam visando captur£-ia 
ou ganhar uma peca, descuidan- 
do-se de analisar as complicacdes 
resuttantes de sua entrega por duas 



Enxadrista experiente, Luciano Nilo de 
Andrade ia escreveu para os jornais "Cor- 
teio da Manha" e "Data News", e para a 
revista "Fatos & Fotos". Luciano d econo- 
mista. trabalha no Ministeno da Fazenda e, 
afua/menfe, escreve uma coluna no jornal 
carioca "Ultima Mora", todas as quintas- 
tekas. 

As opiniOes e comentAtios de Luciano Ni- 
lo de Andrade estao sempre presenles em 
MICRO SISTEMAS toda vez que o assunio 
for Microcomputadores e Xadrez 

pecas e dominio do centro peio 
GGM. 21 - ... 0x7; 22 - PxD CxC! 
Conseguindo duas tor res peia da- 
ma. 23-D1B. Sea tor re move o xe- 
que do cavaio com C6B + .', desco- 
bre a dama. 23 - ... Cxi; 24 - RxC 
P3BD; 25 - D3B 18D + ; 26 - R2B 
P3B; 27 - P31R, tentando capturar 
o bispo com P4R. 27-...T1-1D; 28 - 
P61. As brancas procuram abrir 
caminho nas defesas negras. 28 - 
...C4DI; 29 - D51 (?). Mais luta da- 
ria 29 • D3C. 29 - ...CxP! Agora a 
posicao fica dificil para as bran- 
cas. 30 - PxP 18-2D; 31-B3B CxP + ; 
32 - R3C RxP; 33 - B3B 18D; 34 - 
P4R 18-6D; 35 - P5R (?). Esta tenta- 
tiva de complicar o jogo sera refu- 
tada peio GGM. Mais simples seria 
PxB e arcar com uma penosa defe- 
sa cheia de perigos. 35 ■ ...C4C!; 
36 - PxP + R3C; 37 - D7B TxB + ; 
38 - R2C. Se R41, 161 mate ! 38 - 
...11CR; 39 - P7B 667 + / 40 R1C 
IxP. Com vantagem posicional e 
material decisivas, as pretas nao 
terao muita dificuldade em arre- 
matar a partida. 41 - D6D 18B + ; 
42 - R21 17B + ; 43 - R1C 18B + ; 
44 - R21 11-1 BR. Afasta a possibi- 
lidade do empate por repeticio de- 
pois de 44 - ...776 + .45- D3D + 
11-4B; 46 - B2D 18-7B + ;47-RlT 
C6BL ameacando mate de tr§s 
maneiras. As brancas precisam 
entregar a dama para evitar o ma- 
te. Assim, abandonam. 



Diagrama 2 
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Posigao ap6s47-RlTC6B! 
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irasiletra de Problemistas 
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# III mk w mm. 



BAB^II 



cas jogam e dao mate em 

ladas. 



>doproblema: 




para 
CORDSUPRIMENTOSvai 

completar seie anos de bons 
atendimentos, melhores precos, e 
agora com a mesma qualidade de repre- 
sentante/dlstributdor exciusivo da NASHUA p/ 
div. de prod, p/computador, estamos com as 
melhores fltas impressoras, e o mais importan- 
te com a qualidade RECORD SUPRIMENTOS 
garantlda. 



RECORD 
SUPRIMENTOS 



Record Supri memos Comercio 

Representac&es e Servigos Ltda 

R, Baronesa de Bela Vista n." 431 • SP 

Tel.: (011) 543-8044 - 542-1045 

RJ (021) 220-8947 

Telex (01 1) 24868 • CEP 04612 





UAINOT? 




LJm dos icus pontob basicos c a siinplicidade operational. 
E urn sistcrrta de Faeil asstmilacao iccnica, podciido ser operado 
por qualquer pcsmm -.em a neccssidade de irdnamenio ou do 
consume de complexes manuals. 

O Sistema Micron wado dc EdicSo de Textot. da Simicron 
iraz ainda uma outra caracteristica que rcforca csia sua 
pratieidade. E o primciro sbtcma que fala a :>ua lingua, pois todo 
SCU COdigO de acesso c em ponugues. 

Procure a Stmicron para 
conhecer inclusive o^ custos 
desie sisiemu, Voce vai ^cr 
que ate quando tala em 
numeros ele Tala a >>ua \ _ , ' | ((J ' \ i 



linguagcm. 




Kuj Prfi Cailos de Campus. IW) 

Uranidras Km dc Janeiro fdi. :<)5-(«Wc:0< -IMV 



13 



Conheca melhor o seu DGT-100: carregue, liste, 
faca uma gravacao ... tudo em linguagem de maquina. 



Linguagem de maquina 
no DGT-100 



Newton Duarte Braga Junior 



Quando o microcomputador 
executa um programa, eleofazem 
linguagem de maquina. mesmoque 
o programa a ser executado tenha 
sido feito em outra linguagem, co- 
mo o BASIC por exemplo, Neste 
artigo vamos falar sobre como 
"transar" com programas em lin- 
guagem de maquina no DGT-100. 

Voce deve achar que a progra- 
magao em linguagem de maquina 
e de arrancar os cabelos... e esta 
certo! A grande dificuldade esta 
na quantidade de e 1 que se deve 
combinar para formar uma instru- 
cao. Mas a linguagem de maquina 
possui a vantagem de nao precisar 
de tradugao para ser executada. 

Uma comparagao pode mostrar 
a vantagem do programa feito em 
linguagem de maquina: voce tern 
um amigo que e alemao e decide 
escrever-lhe uma carta. Com isso 
voce tera duas opgoes — podera 
escrever em Alemao ou em Por- 
tugues. Se a carta for escrita em 
Portugues, seu amigo tera que tra- 
duzi-ia para o Alemao antes de re- 
ceber as informagdes contidas na 
carta, mas se a carta for escrita 
em Alemao, ele recebera com 
maior rapidez a sua mensagem. 
mesmo acontece no computador. 
Se o programa for feito em lingua- 
gem BASIC, o computador tera 
que traduzi-lo para a linguagem da 
maquina antes de executa-lo. E se 
o programa estiver em linguagem 
de maquina, sua execugao sera 
mais rapida, ja que nao precisa de 
tradugao. 
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A dificuldade de compreensao, 
pelo programador, da linguagem 
de maquina e, como se pode per- 
ceber, compensada pela maior ve- 
locidade de operagao e execugao 
do programa. 

NOCOES SOBRE DIGBUG 

A menor unidade de informagao 
e um bit, que pode assumir dois es- 
tados: ou 1. Geralmente, os bits 
sao agrupados de oito em oito, for- 
mando o byte, que e a menor uni- 
dade de informagao enderegavel. 
E porque tern oito bits de compri- 
mento, ele contem dois "algajis- 
mos" hexadecimais, o que torna o 
sistema hexadecimal o mais indi- 
cado para se utilizar no armazena- 
mento de informagdes no compu- 
tador. 

O programa que permite o aces- 
so direto ao microprocessador Z- 80 
esta contido em um tipo de circui- 
to chamado EPROM. No DGT-100. 
quando se quer ter acesso ao mi- 
croprocessador Z- 80, basta pres- 
sionar o botao lateral RESET. 

OS COMANDOS DO DIGBUG 

Antes de iniciarmos a explica 
gao dos comandos do DIGBUG, e 
preciso ressaltar tres importantes 
pontos: os numeros das posigoes 
de memoria sao apresentados em 
hexadecimal; no DIGBUG, o tradi- 
cional READY > - e DIGBUG > -; 
e no DIGBUG termina-se uma in- 
trodugao pressionando-se a barra 



de espago e nao a tecla RETURN. 
Apos estes lembretes, passemos 
aos comandos: 

•COMANDOE — permite entrar 
com um programa em linguagem 
de maquina. Seu formatoe E nnnn, 
onde nnnn e c enderego a partir 
do qual se quer comegar a colocar 
o programa. 

Quando voce introduz E nnnn 
no computador, ele responde nnnn 
xx , onde nnnn e o enderego e xx 
e o atual conteudo desta posigao 
de memoria. Um exemplo extraido 
do manual do DIGBUG do DGT-100 
pode ilustrar melhor: veja Figura 1 . 

Voce digita E 7000 
• COMANDO D — Possibilita fa- 
zer uma listagem do conteudo da 
memoria. Seu formato e D xxxx 
yyyy, onde xxxx e o enderego ini- 
cial da listagem e yyyy o enderego 
final, 

Neste comando, usando o pro- 
grama anterior como exemplo, se 
voce digitar D 7000 o computador 
respondent: 

7000 3E 09 06 08 80 C3 00 30. 

Observe que, tambem como no 
BASIC, pode-se controlar a lista- 
gem atraves do SHIFT @ 

• COMANDO M — Permite mo- 
ver o conteudo de uma parte da 
memoria de um local para outro, 
sem destruir o conteudo da posi- 
gao original. Seu formato e M 
bbbb xxxx yyyy , onde bbbb e o 
numero de bytes a ser transfertdo, 
xxxx e o enderego inicial do local 
para onde sera feita a transferen- 
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Sua introdugao 


Resposta do computador 


3E 


7000 nn 


09 


7001 nn 


06 


7002 nn 


08 


7003 nn 


80 


7004 nn 


C3 


7005 nn 


00 


7006 nn 


30 


7007 nn 


(pressionar tecla BREAK) 


7008 nn FIGURA1 



cia e yyyy e o enderego inicial dc 
local a ser transferido. 

Conn este comando, se voce de- 
seja transferir o programa do en- 
derego 7000 {observem queesta- 
mos usando sempre o mesmo pro- 
grama para exemplificar) parao 
enderego 5000 digite M 8 5000 
7000. 

Este comando e muito util para 
se fa2er uma gravagao de urn blo- 
co de memoria que esta antes do 
enderego 4300. Se voce tentar fa- 
zer diretamente a gravagao rece- 
bera a mensagem: AREA PROTE- 
GIDA. Neste caso e preciso trans- 
ferir o bloco que voce deseja gra- 
var para uma posigao de memoria 
apos o 4300 , para depois fazer a 
gravagao. 

• COMANDO V — Compara 
dois blocos de memoria. Utilizando- 
se como base o exemplo anterior, 
depois de feita a transferencia, di- 
gite V 8 5000 7000. Seu formato e 
V bbbb xxxx yyyy , onde bbbb e o 
numero de bytes a ser conferido. 
xxxx e o enderego inicial de um 
bloco e yyyy e o enderego inicial 
do outro bloco utilizado na compa- 
ragao. 

Quando se faz a gravagao de 
um programa em linguagem de 
maquina, e preciso saber o ende- 
rego do ponto de enfrada do pro- 
grama, que e o enderego a partir 
do qual o programa inicia sua exe- 
cugao. 

Se voce quer carregar um pro- 
grama em linguagem de maquina, 
utilize o COMANDO SYSTEM . 
Mas como fazer para saber o ende- 
rego do ponto de entrada? Ha duas 
opgoes: carregar o programa atra- 
ves do COMANDO R ; ou, depois 
do programa carregado atraves do 
COMANDO SYSTEM , fazer um 
DUMP nas posigoes de memoria 
40E0 e 40DF , que sao os locais 
onde geralmente sao armazena- 
dos os enderegos de pontos de en- 
trada. O formato do COMANDO R 
e R x , onde x e o numero da uni- 
dade de cassete que voce esta 
usando. 

Supondo-se que a unidade de 
cassete seja 1 . vamos exemplifi- 
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car: apos a digitagao de R 1 , pres- 
siona-se a tecla da Darra de espa- 
go. A lecla vai se apagar e no can- 
to superior esquerdo aparecera o 
nome do programa que esta carre- 
gando. No canto superior direito 
surgira um asterisco fixo e outro 
piscando. Apos o programa ter si- 
do carregado. aparecera, na mes- 
ma linha que o nome, um numero 
hexadecimal, que e o enderego do 
ponto de entrada do programa car- 
regado. Saber o ponto de entrada 
e um bom metodo para conferir se 
o programa foi carregado correta- 
mente, porque o numero que apa- 
recer tern que conferir com o que 
voce ja conhece. 

GRAVANDO EM LINGUAGEM DE 
MAQUINA 

• COMANDO G — Depois que 

o programa ja estiver na memoria 
do computador, digite G xxxx; sen- 
do xxxx o enderego do ponto de 
entrada do programa carregado. O 
COMANDO ta e semelhante ao 
RUN do BASIC. 

Para se fazer uma gravagao de 
um programa em linguagem de 
maquina e preciso saber o ende- 
rego inicial do programa, o ende- 
rego final e o enderego do ponto 
de entrada. Para saber os endere- 
gos inicial e final, proceda da se- 
guinte maneira: antes de carregar 
o programa a ser gravado, utilize o 
COMANDO F para encher toda a 
memoria com um valor constante, 
que pode ser, no caso, o . O for- 
mato do COMANDO FeFaa xxxx 
yyyy , onde aa e o carater ou a 
constante utilizada para encher a 
memoria, xxxx e o enderego ini- 
cial e yyyy e o enderego final. 

O enderego 4300 e o primeiro a 
partir do qual e permitido colocar 
um programa. Para memorias com 
1 6 K, o enderego final da memoria 
e 7FFF, e para memorias com 48 K 
c enderego final e FFFF 

Apos encher a memoria com . 
carregue o programa e faga um 
DUMP, ou seja, uma listagem a 
partir do enderego 4300. No co- 
mego so aparecerao os zeros colo- 



cados anteriormente, mas depois 
surgirao caracteres diferentes de 
zero, e o enderego onde estes ca- 
racteres comegam a aparecer e o 
enderego inicial do programa. Con- 
tinuando a iistagem, em um certo 
ponto, novamente surgirao os ze- 
ros, que estarao indicando o final 
do programa. 

• COMANDO W — Grava o 
programa em linguagem de maqui- 
na. Seu formato e: 
Wnnnnnnnn 
aaaa bbbb cccc xx 
onde. 

nnnnnnnn — nomedo programa 
aaaa — enderego inicial do pro- 
grama 

bbbb — enderego final 
cccc — ponto de entrada 
xx — a unidade de cassete usada 
para a gravagao ( pode ser 1 ou 2). 

E importante observar que apos 
a digitagao do nome do programa 
e necessario teclar RETURN e. 
apos a introdugao de cada ende- 
rego, pressionar a barra de es- 
pago. 

Depois da introdugao do nume- 
ro da unidade de cassete, surgira a 
mensagem: PREPARE O CAS- 
SETE . Prepare entao o cassete e 
pressione a barra de espago Apos 
ter feito a gravagao, utilize o CO- 
MANDO C para saber se a grava- 
gao foi feita corretamente. O CO- 
MANDO C e semelhante ao CO- 
MANDO CLOAD? do BASIC. O 
formato deste comando e C xx, 
onde xx e o numero da unidade 
cassete. 

No final da comparagao, se tudo 
estiver correto. se o que esta na 
fita confere com o que esta na 
memoria do computador, apare- 
cera o enderego do ponto de en- 
trada. Caso contrario, surgira a 
mensagem ERRO, ou um numero 
em hexadecimal diferente do nu- 
mero do ponto de entrada. 

Finalmente, voce deve ter per- 
cebido que apos a digitagao de um 
comando do DIGBUG aparece um 
espago: este espago, que segue a 
letra do comando que voce esta 
usando, e feito automaticamente 
pelo computador nao esquega de 
que os seguintes terao que ser fei- 
tos por voce mesmo atraves da 
barra de espago. 



Newton Duarte Braga Junior tern curso 
tie programacao COBOL e de programaqao 
FORTRAN peta Untversidade Federal de Mi- 
nas Gerais. Seu interessepor eletronica co- 
me^ou no curso da Escota Tecnica Rezen- 
de Ramell e. a partir de 1980. vem amphan- 
do seus conhecimentos em microcomputa- 
cao Atuaimente, programa no DGT-W0 e 
NE-Z80O0. 
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EXPOSIQAOESTUDANTIL 

Entre OS dias 21 e 23 de oulubro, o Cote- 
gio Bfasilia, em Sao bemardo do Campo. 
SP, promoveu a HI FECAT - Feira de C<r>n- 
cias Artes e Tecnologia, onde foram ex- 
postos cerca de tres mil trabalhos o« ato- 
nes dos cursos de Programme de Sis- 
'emas. Administrate), ContbOtlidade, Mn- 
tematica, Comunicagao e Expressao, Estu- 
dos Sociais e Publicidade 

Os alunos de Programagao demons- 
Ham alguns sistemas por eles desenvolvi- 
dos com o auxilio de um Sistema 700 da 
Prologica montado no estande de Proces- 
samento de Dados. No estande de Progra- 
magao de Sistemas, foram apresentados 
trabalhos em linguagem BASIC e outros 
soore o funcionamento dos microcompu- 
tadores Ja os alunos de Comunicacao e 
Expressao, ofereceram aos presentes 
momentos de lazer atraves de varios jogos 
programados em dois equipments TK-82C, 
da Microdigilal. 



INPUT — OUTPUT 



A Aplicom Comercio e Aplicagao de 
Ccmputadnres L'da langou no mercado o 
"INPUT-OUTPUT: a logica do computador'.' 
Trata-se de urr.a representagao grafica de 
um computador eletronico digital que pet- 
mite que qualquer pessoa. ulilizando sim- 
plesmente um lapis ou caneta. faga. passo 
a passo, o que um computador realiza 
para solucionar determmados problemas, 
Desta forma, a pessoa fica conhecendo a 
logica do computador, as f ungoes de cada 
parte do equipamento e passa a compre- 
ender como ele funciona. 

Alem de um brinquedo educative, o IN- 
PUT-OUTPUT pode ser utiiizado tambem 
como material para treinamento de pessoal 
em empresas ou em escotas, em cursos ba- 
sicos de processamento de dados e lingua- 
gens de programagao O INPUT-OUTPUT 
custa atualmente Cr$ 4 mil e os pedidos 
pode ser feitos diretamente a Apticom. na 
fua Prof Ernest Marcus, 63 - Sao Paulo - 
Capital, telefone: (01 1)256,9088. 



ASSISTENCIA TECNICA 



A Micrologica Comercio e Assistencia 
Tecnica Ltda. maugurada em agosto no 
Rio de Janeiro, presia services de assisten- 
cias tecnica para microcomputadores da 
Prologica (dentro e fora do prazo de garan- 
tia). assim como para equipamentos de 
microfilmagem. 

atendimento pode ser feito no local 
onde o equipamento estiver instalado ou na 
propria Microlbgica. que tampem aceita 
contraios de manutengao permanente. 

Para breve, a firrna pretende dar mais 
uma assessoria a seus clientes. assistencia 
tecnica local. 24 Horas por dia 



JUSTAHOMENAGEM 



No dia 3 de novembro. a Camara Munici- 
pal de Sao Paulo reconheceu a importan- 
cia do trabalho desempenhado por Luzia 
Portinan Greggio, a (rente da AssociacSo 
dos Profissionais de Processamento de 
Dados de Sao Paulo, concedendo-lhe a 
Medaiha Anchteta e Diploma de Gratidao 
da Cidade de Sao Paulo pelos servigos 
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prestados a comunidade. 

MICRO SISTEMAS une-se aos paulisias 
nesta merecida homenagem e felicita a 
Presidente da APPD-SP Luzia Porttnari 



COPPE PESQUISA MICROS NO 
TRANSPORTE URBANO 



A Coordenagao dos Programas de Pds- 
Graduacao de Engenhana da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. CQPPEWFRJ. 
esta realizando uma pesquisa sobre o 
nivel de aplicacao de microcomputadores 
na area de transposes urbanos no Brasil. 

Para conseguir um levantamento o mais 
completo possivel, a COPPE pede a todos 
os profissionais com experiencia de utili- 
zacao de micros nesta area para que en- 
trem em contato, e remetam relatdrios com 
a descrigao dos programas e linguagens 
disponiveis, Hpo de equipamento e peri- 
fericos utilizados, bem como se ha mteres- 
se do autor em trocar ou tornar acessivel 
tais programas e experiencias. Os interes- 
sados em colaborar com esta importante 
pesquisa devem enviar correspondence 
para os Professores David A Briggs e 
Marilita de Camargo Braga, na COPPE/ 
UFRJ — Programa de Engenharia de Trans- 
portes - Centro de Tecnologia - Bloco H/sala 
117. Caixa Postal 68.512, CEP 21944, Rio 
de Janeiro -RJ. 



JANPERLANQA MICRO 



A empresa carioca Janper Engenharia 
Eletronica Ltda. langou recentemente seu 
microcomputador: o JP01. Com micropro- 
cessador Z-80A com clock de A MHz, 
1 6 Kbytes de memdria RAM e 1 2 Kbytes de 
ROM, teclado alia numerico e programa- 
vel para funcoes e saida para dois monito- 
res de video simultaneos, o JP01, que utili- 
za a linguagem BASIC, esta custando, em 
configuracao minima, cerca de CrS 480 mil 
O novo equipamento da Janper traz ain- 
da diversas expansfies, como expansao de 
membria ate 32 Kbytes, controlador de dis- 
co ate quatro unidades (com opcao para 
controle de disco de 5 ou 8" de simples ou 
. dupla densidade e dupla face), interface pa- 
ra impressora paralela, saida RS 232C e 
saida para gravador cassete. Em configura- 
gao mais completa, o JPOi esta com o 
preco em lornode CrS 740 mil. 

COMPUTIQUE LEVANTA 
SOFTWAR 

A Computique. preocupada em coiocar o 
maior numero possivel de software a dispo 
sicao de seus clientes. esta realizando uma 
pesquisa para cadastrar e comercializar os 
softwares existentes no mercado, sejam 
desenvolvidos por soil ware-houses ou por 
particulares. 

Quern liver software para os equipamen- 
tos que a Computique comerctaliza — Digi- 
tus, Prologica, Microdigitai. Hewleti- 
Packard, Dismac. e recentemente o equi- 
pamento da Spectrum (o Microengenno. 
que inclusive esta sendo comercializado 
com o software VisiCalc) — e estiver inte- 
ressado em comercializa-lo, deve entrar 
em contato com as loias da Computique no 
Rio de Janeiro e em Sao Paulo 

No Rio, a loja fica na Av N.S. de Copa- 
cabana, 141 7 (Shopping Cassmo Atlantico), 




lojas 303/304, lets. (021 ) 267-1093/267-1443. 
CEP 22070, Rio de Janeirc-RJ. Em Sao Paulo. 
a Computique esta na Rua Renato Paes de 
Barros, 34, CEP 04530, Kaim-Bibi, 5So 
Paulo-SP. E a boutique de microcomputado- 
res paulista avisa que agora esta com novo 
telefoneS (01 1)881 -0200. 



USUARIOS DO COBRA 



Como parte do programa para permitir 
a troca de experiencias, posstbilitar maior 
conhecimento e, consequentemente, me- 
Ihor desempenho dos equipamentos Cobra, 
o Grupo de Usuarios Cobra (GU-Cobra). da 
SUCESU-SP. vem desenvolvendo uma se- 
rie de atividades para seus integrantes. 
como recente II Seminario para Troca 
de experiences em equipamento Cobra. 

Palestras, seminarios e debates Sormam 
a constante programagao do GU-Cobra, e 
quern quiser conhecer melhor o seu equi- 
pamento Cobra deve entrar em contato 
com a Srta. Cida. na SUCESU-SP, locali- 
zada a Rua Tabapua. 627/1 ° andar. tel. 
(Of 1 ) 852.21 44. Sao Paulo - SP. 

CONCURSO SOBRE 
INFORMATICA 



Esta aberto o ll Concur so de Monoyrafias 
sobre tnformatica, patrocinado pela SEI em 
convenio com o CNPq, Banco Itau e 
FundagSo Roberto Marinho, Aberto para 
estudantes e profissionais, os trabalhos 
selecionados nas areas de hardware e soft- 
ware receberao premios de CrS 400 mil (es- 
tudantes) e de Cr$ 600 mil (profissionais). 

As insencoes poderao ser leitas ate 29 
de abril e os interessados podem obter 
maiores detalhes na propria Secretaria 
Especial de informatica, em Brasilia. O 
endereco da SEI e S.A.S., Quadra 05, Lote 
06 Bloco H, lei (061) 225-7925, Caixa 
Postal 04 0390, CEP 70 000, Brasilia-DF. 



KOMSTAR NO BRASIL 



A Empresa Cetil Processamemo de 
Dados Ltda., uma das maiores associagoes 
privadas de servigo de processamento de 
dados do pats, recentemente recebeu au- 
tonzagao da SEI para a importagao do 
equipamento KOMSTAR, da Kodak. Ja em 
fase de implantacao, o KOMSTAR, que 
utitiza o processo COM (Computer - 
Output Microfil) e um sistema de informa- 
goes que converte dados de saida do com- 
putador para leitura em microtilme. 

O Cetil, alem de maugurar o novo predio 
da filial de Presidente Prudente, em Sao 
Paulo, recentemente tambem mcorporou 
a Prodabe Processadora de Dados Ltda,. 
com sede em Bento Gongalves e filial em 
Porto Alegre que, agora, mudou sua razao 
social para Cetil Sul Processamento de 
Dados Llda. 
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INFORMATICA 83 




parque anhembi • sao paulo 
17 a 23 de outubro de 19B3 



INFORMATICA 83 

Durante o XV CNI e a II Feira Inlernacio- 
nal de Informatica 82, no Rio de Janeiro, 
(icon decidido que a Informatica 83 sera 
reafizada em Sao Paulo, de 1 7 a 23 de outu- 
bro, no Palacio de Convengoes no Parque 
Anhembi. com o tema "A Informatica 
a Servigo da Sociedade: Presente e Future" 

E a SUCESU avisa que quanto mais cedo 
for feita a inscrigao, mais barato fica. De 
novembro ate margo de 83, por exemplo, 
na categona especial (que permits o 
acesso a todas palestras, cursos e semina- 
nos(os associados pagarao Cr$ 40 mil, e 
nao associados, Cr$ 60 mil. Estudante as- 
sociado a SUCESU pagara Cr$ 1 mil e 
quinhentos e nao associado. Cr$ 2 mil. E 
de abnl ate setembro. o prego passa. nas 
mesmas categorias. para CrS 80 mil • CrS 
120 mil. sendo que estudantes passam a 
pagar CrS 3 mil e Cr$ 4 Mil. 

Quern quiser participar do XVI Congresso 
da SUCESU deve entrar em contato com a 
Secretaria Executiva, na Av Paulisla, 
1.159 - Conj 1404/1405 - CEP 01311 Tel 
(011) 288.9452 ■ Sao Paulo. Interessados 
em participar que residam em outros esla- 
dos devem procurar as SUCESU s regio- 
nais. 

InformacOes mais detalhadas sobre a 
III Feira Internacional de Informattca 
podem ser adquiridas na firma Guazzelli 
Associados. Feiras e PromogOes Ltda., 
responsavel pela 111 Feira. A Guazzelti fica 
na Rua Manoel da Ndbrega, 800. Tel. (01 1) 
285.071 1 , Telex (01 1 ) 251 89 - CEP 04001 - 
Sao Paulo 



DE CASANOVA 



A Monk Microi.iformatica, uma indus- 
ina de software que oferece tambem aten- 
dimenio a nivel de consuitoria e servigos, 
esta agora em novo enderego. na Rua Au- 
gusta. 2690. loja 318, no centro de Sao 
Paulo. Na Monk podem ser encontrados 
programas de uso geral, como banco de 
dados e editor de textos, de uso pessoat, 
como contabilidade domestica, de uso pro- 
fissional, como pacotes para indiistna, 
corhercio e escritbnos utilitarios. como 
reenumerador e listador de programas, alem 
de logos, lanto de raciocinio quanto do lipo 
fliperama. 
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SUCESSOGAUCHO 

Oa gauchos estao aproveitando muito 
as diversas vanlagens que a Advancing 
Computer Shop esta oferecendo. Inaugura- 
da em maio, a loja sulina alem de comer- 
ciahzar minis e micros (como os da Digitus, 
Prologica, Dismac. Microdigital, Hewllell 
Packard, Spectrum, Polymax e Sisco), su- 
porte para esteseQuuipamentos.revistas e 
livros da area e software para mints e mi- 
crocomputadores. coloca tambem a 
disposigao dos usuanos o Advancing Micro 
Club, um ponto de enconiro apra a troca 
de experiences e informagdes em hardwa- 
re e software para micros. 

Com intensa programag£o, o clube de 
micro realiza reumoes qumzenais, para o 
mlercambio de conhecimentos e pro- 
gramas. e palestras mensais com temas 
atuaiizados sobre computadores pessoais. 
E os sbcios do Advancing Micro Club con- 
tarn ainda com assistenaa tecnica gratui- 
ta para mao-de-obra, pegas de reposigao 
para micros nacionats e desconto de 10% 
em livros tecninos e supnmentos, 

Mas nao acabam ai as faciiidades 
que garantem o sucesso da loja gaucha 
com prestagoes a partir de Cr$ 21 mil, em 
24 ou 36 meses, os interessados podem 
comprar um computador pessoal pelo 
Consbrcio Advancing de Computadores 



NOVIDADEDAADP 



SCON - Sistemas Contabeis e o novo 
produto que a ADP Systems, empresa de 
servigo de processamento de dados, esta 
langando no mercado Criado para substi- 
tuir metodos e rotmas tradicionais na area 
admmislrativa, mas de forma flexivel que 
permna a adaptagao do sistema as pecuiia- 
ndades e necesstdades das empresas, o 
SCON Integra as areas administrativas e 
linanceiras 

Esta mtegragao permite a implantagao e 
processamento da contabilidade, contas a 
pagar e receber. tanto isoladamentenuanto 
integradas. possibilitando amda a movirnen- 
lagao automanca das contas a pagat e a re- 
ceber no diano geral, eliminando assim a 
emissao de diarios auxiliares de chentes e 
fornecedores na contabilidade 

Elaborado para aplicagao em empresas 
de diversos pones, o SCON conta com a 
garantia e assessoria da ADP na implan- 
tagao. treinamento e nos processamen- 
tos do servigo 



LIBERDADE DE INICIATIVA 



"E absurdo nos estarmos preocupados 
com a delinigao de um conceito de empre- 
sa nacional NOs nao vivemos num sistema 
de Itberdade. pois se isso losse veridico 
nao estariamos dependentes da delinigao 
de um conceito que e indefinivel" Esta alir- 
magao foi teita por Henri Maksoud em 
sua palestra "Liberdade de Inicialiva". 
durante reumao-aimogo promovida pela 
SUCESU-SP. no dia I8de novembro 

Aproveitando a oportunidade, Sansao 
Woiler. Presidente do XVI Congresso Na- 
cional de Informatica. adiantou que o XVI 
CNI ja conta com o patrocinio olicial da 
SEI, Mimsteno das ComunicagOes, entida- 
des federals e estaduais. e tambem o co- 
pairocinio de associagoes de prodssionais 
liberals, garantindo, conforme destacou. 
"uma maior integragaocom a comunidade" 



CHAM ADA DETRABALHOS 
SOBRE AUTOMACAO 

Os organizadores do I Congresso Nacio- 
nal de Autornagao Industrial (I CONAI). que 
se realizara de 11 a 1 5 de julho de 83, no 
hotel Maksoud Plaza, em Sao Paulo, estao 
convocando os interessados em apresentar 
irabaihos durante o evento para que en- 
viem resumos*(com cerca de 200 palavras) 
ate 31 de dezembro para a SUCESU-SP 

Os trabalhos deverao versar basicamen- 
le sobre os temas: controle de processos e 
insirumeniacao. automagao da produgao. 
tecnicas. metodos e insumos. apiicagoes 
na industria, na const rugao civil, topograda, 
cartograha. geoprocessamento, sensorea- 
mento remolo e nos setores de siderurgia, 
quimica, transposes etc Apos a selegao 
previa dos resumos enviados e a entrega 
dos trabalhos definitivos ate 31 de margo. a 
notificagao quanto a aprovagao final sera 
dadaate30deabril. 

Inscrigoes e maiores mformagoes podem 
ser obtidas na SUCESU-SP. que fica na 
Rua Tabapua, 627/1° andar, tel (011) 
852-241 1 . CEP 04533. Sao Paulo-SP 

NOTiCIAS EM VIDEONEWS 

tm setembro, a CMA Engenharia de Sis- 
lemas langou o Servigo Videonwes. pnmei- 
ro sistema noticioso a ulilizar video na 
America tatina As noticias veicuiadas pelo 
Videonews sao fornecidas pelas Agencias 
United Press International, Jornal do Brasil 
e Unicon News (para cotagOes e "Com- 
modities") e atingem ao todo 11 areas: 
desde Poiitica, Ciencia e Economia, ate 
Meteoroiogia e Artes Para Vagner Gime- 
nez Bonn, um dos Diretores da CMA. a im- 
portancia do Videonews. alem de ser um 
sistema mformativo unico no Cone Sul. re- 
side no fato de criar o primeiro banco de 
dados para notiticas nacionais e mternacio- 
nais no pais: "Se as bases de dados nao 
forem cnadas no Brasit. os usuanos terao 
que recorrer as existentes no exterior, o 
que signifies desperdicio de divisas". 

O Videornew, funciona ininlerruptamen- 
le, 24 horas por dia. As noticias sao dtgita- 
das pelas agencias em 'ermmais de video e 
arquivadas no computador central da CMA. 
um Data General. Os usuanos do servigo. 
em geral empresas de grande pone e exe- 
cutives, podem acessar noticias do dia ou 
de aiquivo de tres lormas digitando sua si- 
gla e senna em terminals de video ou mi- 
crocomputador, atraves de rede nacional 
de telex ou por intermedio dos canais II- 
vres de TV, desde que residam ou tra- 
balhern num predio que possua uma antena 
apropnada para conexao, pagando uma 
taxa mensal de aproximadamente Cr$ 120 
mil, e ainda por telefone, atraves de hnba 
particular ou discando diretamente o nu- 
mero do compulador Para este ttpo de co- 
nexao, alem da taxa mensal. o usuano 
devera pagar uma taxa adicionai que pode 
vanar de Cr$ 5 a 6 mil. por 30 mmutos de 
conexao 



VECTOR 

A Vector distnbui com exclusividade pa- 
ra Sao Paulo os produlos da Carbodta. 
Mas para as tmpressoras Globus M-200 e 
B-300 A lirma distribui ainda fitas ongmais 
da Elebra. Digilab. Celronix e Diablo, alem 
de etiquetas autocotantes da NovelPrint 
A Vector atua tambem como distnbuidora 
autonzada da Bast para fitas magneiicas. 
disquetes. discos mangneticos e cassetes 
digitals 
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H6 algum tempo, diversos leito- 
res nos escrevem pedindo a con- 
versed de programas que publica- 
mos, para que possam roda-los em 
outros equipamentos. 

Nosso leitor, Wladimir Rodri- 
gues de Camargo, teve a iniciativa 
de nos mandar a conversao do 
programa "Fator Z para o TK-82C". 
publicado em MICRO S1STEMAS 
n? 1 1 , convertendo-o para o HP-85. 

Com esta colaboragSo inicia- 
mos uma nova secao, espago 
aberto para a divulgacao de expe- 
riencias. Como Wladimir, espera- 
mos que voce tambem converta- 
se em nosso colaborador. 



Fator Z no HP-85 
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CLEAR 
PRINT 
LET 1 = 
LET Zl 
PRINT 
DISP " 
INPUT 
DISP " 
INPUT 

DISP 

INPUT 

DISP 

DISP 

INPUT 

DISP 

INPUT 

DISP 

INPUT 

P2=P* 

T2=T/ 

ZO»I 

H^.0867*P2/Z0/T2 

Z = l/ <1-H>-4.934*H/ <1+H) /T2' 

D=ABS<Z-Z0) 

THEN LET Z0=Z 
THEN GOTO 220 



"fcCALCULO DO FATOR DE COMPRESS IBILIDADE* " 



=0 

"*PELA EQUACAO REDLICH-KWONG*" 

QUAL MUMERD DE COMPONENTEB DO &ISTEMA" 

N 

QUAL A PRESS AO (ATM)"; 

P§ PRINT "p=";P 

"QUAL A TEMPERATURA (K)"s 

T§ PRINT "T~" ;T 
"COMPONENTE NUMERO"sI+l 
"QUAL A PRESSAO CRITICA PC"; 

PI 
"QUAL A TEMPERATURA CRITICA TC" ; 

Tl 
"QUAL A FRACAO MOLAR (X)"; 

X 
X/Pl 
Tl 



1.5 



IF D>. 00001 
IF D>. 00001 
Z1~Z1+Z*X 
1 = 1 + 1 

IF KN THEN GOTO 120 

PRINT "FATOR DE COMF'RESSI BIL IDADE PONDERADO E: 

END 



Wladimir Rodrigues de Camargo 
Sorocaba-SP. 
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CLAP HP 
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, . Hnraorogramavelcomrecurso 
HP 11C - Catajtogaj** de 






/m ap HP PARA VOCE'. 
MAIS OFE R ^ R Pffiifflv_______. 



m . ^y Voce 

H P34C-Calculadora ?^* ul adora encojtra 

US-aC" SSUradoope, JS^^g* *SffS3 — ~ - 
Tfecnico-cierrtrtico. ^ arket ^nacont* Dor 1 
itfe 32 Kbytes , 
^partirde1.a5*- uw 



HP 38 C Catculadora g^^ pr0gra mav Cl ^ tanumfe hca gj^ todos 
A.*- ^a%^a SStSg^ S^&Sfl^ 

000i — po.si4.ooo, -- s«a* por1 ° -^„ --,- 



Eel 



HEWLETT 
PACKARD 



Visite nossas lojas ou solicits 
a visita de urn representante: 
253-3395 - 234-9929 234-1015 
253-3170 - 222-5517 - 284-5649 
222-5721 - 234-0214 
248-8159 - 228 0734 



Gostariadereceber 

equipamento: 

FolhetoD 
Nome: 



„*tor»intorma?5esa 



respeito do 



Representante 



a 



Clap 



CENTRO: Rua Sete de Setembro, 88 Loja Q (Galeriaj 
CENTRO: Av. Rio Branco, 12-Loja e Sobreloja. 
S.CRISTOVAO: Rua Antunes Maciel, 25-2° and. 



End.: 

CEP 
TEL 



Cargo: 



Vend a - Locapao - Leasing 



Estado: 

Cidade: * 



Assistencia tecnica [$?| iigar para (01 1) 421-3567 




Os monitores do TD-200 e do Cobra-300 tern seas segredos. 
Saiha quais sao e como tirar partido deles. 



Mais operates logicas 
NAND e XOR 



Orson Voerckel Galvao 



No ultimo numero, apresentamos algumas operagdes 
logicas, que foram as fungoes AND , OR e NOT . Apre- 
sentamos tambem as tabelas "resultado" de cada uma 
das operag6es e os simbolos utilizados para representa- 
las, tanto na Matematica Logica como na Eletronica Di- 
gital. E deixamos ainda subentendido que urn circuito di- 
gital tern uma equagao correspondente na Matematica 
Logica. Na Figura 1, podemos ver as tres operagOes lo- 
gicas equivalendo-se nas duas areas. 

FIGURA 1 





MATEMATICA 


ELETRONICA 


AND 


C = A.B 
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OR 


C = A+B 


3 > 

B * 


NOT 


B = A 


A_ 


>— 



Alem disto, vimos que na Matematica cada uma des- 
tas operagOes poderia ter todos os seus resultados re- 
presentados atraves de uma "Tabela Verdade". Agora, 
qual o equivalente a uma tabela verdade na Eletronica? 
Chama-se o Diagrama de Estados do circuito. Da mes- 
ma forma que uma Tabela Verdade. o Diagrama de Esta- 
dos mostra todas as possibilidades de combinagoes dos 
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sinais introduzidos em urn circuito digital e os sinais re- 
sultantes da sua aplicagao apos serem operados pelo di- 
to circuito. 

Neste tipo de diagrama. cada sinal recebe tambem 
um nome. Mas os valores que cada urn dos sinais pode 
assumir, ao inves de serem representados por um cara- 
ter, sao representados pelo equivalente grafico de um 
sinal eletrico digital- Arepresentacao grafica de um sinal 
eletrico digital esta na t-igura 2. 



FIGURA 2 



HEPRESEKTAIJAO DE ESTADO*. 



•a 



j" 



Koprasenta^ao qraflira do 
sinal eletrico d; 



Carac teres utilizados 
(N) IS) (til — para a representa^ao dos 

nlvels do sinal eletrico 3 

tri . 



Observemos a linha tracejada nesta Figura. Nao se 
trata de um novo nivel do sinal eletrico. Esta e, por con- 
vengao, a represeniagao de um estado desconhecido. 
Em algumas publicagdes podemos ainda encontrar 
outra representagao (Figura 3) para indicar este estado 
desconhecido. 



FIGURA 3 
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FIGURA4 
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Anotados estes detalhes, vejamos na Figura 4 o Dia- 
grama de Estados e a Tabela Verdade de uma operagao 
NOT. Nao e simples ? E alem disso, fica mais facil a 
visualizagao do funcionamento de um circuito, quando 
sao utilizados muitos sinais de entrada e saida. 

Agora vamos fazer a mesnna coisa com as operagoes 
OR e AND (Figura 5). Como podemos ver, e realmente 

FIGURA 5 0B 
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simples interpretarmos as caracteristicas de um circuito 
atraves de um Diagrama de Estados... mas so quando 
temos apenas uma operagao logical Se tivermos mais 
de uma operacao, a coisa complica um pouco. 

Mas nao vamos nos preocupar com isso agora. Pri- 
meiro, vamos conhecer mais aigumas operagoes logi- 
cas. Sao elas o NAN Deo NOR. 

Tanto um como o outro resultam de combinagoes de 
pelo menos dois operadores logicos basicos. Colocando 
em forma de equagao logica, o NAND e o NOR seriam 
representados pela inversao do resultado das opera- 
gOes ANDe OR, respectivamente, conforme as equa- 
gOes na Figura 6. Em termos de circuito, o equivalente 
destas equagoes esta na Figura 7. 

Para efeito pratico, convencionou-se representar os 



FIGURA 7 



HAND 



NOR 
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dois elementos de cada um destes circuitos atraves de 
um so simbolo, conforme a Figura 8. Facilmente o leitor 
podera concluir comigo que as Tabelas Verdades destes 
dois circuitos serao conforme a Figura 9. 

Agora, como vamos representar estas operagoes em 
um Diagrama de Estados ? Deixo isto a cargo do leitor, 
para efeito de pratica. Enquanto isto, vamos usar o cir- 
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cuito basico ao NAND para mtroduzir mais aigumas 
convengoes na leitura de um Diagrama de Estado. 

No primeiro circuito NAND, e de acordo com sua ta- 
bela, temos um sinal intermediario entre o circuito AND 
e o NOT { veja na figura 10 ). 

Se dermos o nome de X a equagao A.B teriamos: 

SeC = A.B 
SeX = A.B 

Entao C = X 



FIGURA 10 



B 



C = A . B 



FIGURA 6 

NAND 



C = A 



NOR 



C = A + B 



D — 0- 
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O que nos levarta a Tabela Verdade da Figura 11. 
Mas. observem que num circuito deste tipo os lalos sao 

a 11 



Figura 12 
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simultaneos Isto e. assim que os elementos A e B tern 
um nivel deftmdo. o circuito AND reage, definindo ime- 
imente o nivel do elementoX ( = A.B ). Este, tendo 
ua vez o seu nivel delinido. fara com que o circuito 
NOT defma o nivel do elemento C. A partir deste ponto, 
precisaremos comecar a introduzir o fator tempo em 
nosso raciocinio Veja no Diagrama de Estado da Figura 
1 2 como funcionana a nossa Tabela Verdade. 

A ouira convencao de que falamos esta no mesmo 
Diagrama da Figura 12, representada pelas setas que, 
a partir de um dos elementos ( A, B, C ou X ), chegam a 
outro elemento Estes simbolos tern por finalidade indi- 
car que a aileragao no estado do elemento para onde a 
aponta sera gerada pelo(s) elemento(s) de onde 
parte a seta Por exemplo a Figura 13 poderia ser in- 
terpretadacomo 
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(Tl Ativacio de X pelo circuito AND, ao 

variarcm A e B. 
(2) Atraso provocado pelo circuito AND. 
(D Ativaeao de C pelo circuito NOT, ao 

sofrer variacao o sinal X. 
(?) Atraso provocado pelo circuito NOT, 



Quando A esta com o nivel baixo e B com o nivel alto. 
o elemento D resultara em alto. 

Da mesma forma, se B estiver alto e C alto, o elemen- 
to D iambem passara a alto. 

Ou ainda: 

O elemento D f icara no nivel alto se o elemento A esti- 
ver baixo e B estiver alto, ou se os elementos C e B esti- 
verem altos. 

Figura 13 
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A partir do ultimo enunciado. podemos tragar facil- 
mente a equacao logica do diagrama e depois o circuito 
equivalente ( veja a Figura 1 4 ). 

Figura 14 



D=(A.B) + (B.C) 
. . . equivale a ... 
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Poderfamos imprimir nesta pagina, 

f rases expressivas, 

figuras envolventes, 

que viriam sobrepujar a tantas outras, 

no entanto, a digitus, 
fabricante do microcomputador 

DCT-1 00, 

prefere, para as festas de f im de ano, 

desejar aos amigos, 

clientes e fornecedores, 

todo sucesso que desejamos 

a nos mesmos. 
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VENOAS DE MICROCOMPUTADORES 



AQUIO 

ATENDIMENTO 
E OUTRO 






A nossa de- 
monstragao 

e personalizada com 
orientagao, pacien- 
:ia, eortesia e boa vontade. 

REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA 
AUTORIZADA DIGITUS 



TESBI Ertgenharia do Telecomunicacoes Ltda. 
, 638 - RJ 
-3297 e 249-3166 / Caixa Postal 63008. 



Microcomputador 




JJXUX 
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IDEAL PARA USO PESSOAL E PARA 
EMPRESAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE. 



CrS 396 mil 
preco do CPU 



^ T T T " 

DGT 100 com ex pans ao de 
dtskete e impressora pode 
atender as necessidades de sua 
empresa. 

Brinds: Na comprade urn micro vocdganha 5 jogosde diversao 
ou 1 programs (software) Finanoairo, a mais, 1 Curso da Basic. 




SOFTWARE 

Desertvolvemos programs s especfficos para melhor funciona- 

mento da sua empresa. 

• Controle de Estoque • Crediario • Faturamento 

• Contas a Pagar/Receber • Contabilidade 
• Video-Clubes ■ Folha de Pagamento • Mala-Direta 



CURSO DE BASIC - Duracao: 2 semanas Das 19 as 21 horas. 
Turmas limitadas — 10 pessoas. Consulte-nos 



ftno/ojon 

k J /i/tema/ m 



Aw, Rio Branco, 45 

grupo 1311 
Tel. 263.1241 
Rio de Janeiro 



Vamos agora introduzir um ultimo operador para o 
leitor Trata-se de um operador mutto util por sua carac- 
teristica de fornecer um resultado false apenas se todos 
os elernentos operados tiverem o mesmo valor, ou todos 
verdadeiros. ou todos falsos Trata-se do Exclusive OR, 
mais conhecido por XOR. Sua Tabeta Verdade esl 
Figura 15, enquanlo que na Eletromca Digital, a repre- 
sentagao do circuito pode ser vista na Figura 1 6 



Figura 15 

slirubolo da opera^ao XOR 
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Figura 16 
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B ' A 



Si ( C = A © B ) 
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A operagao XOR e equivalente a seguinte expressao 
logica: 



(A.B) + {A.B) 

Tentem prova-la, utilizando uma Tabela Verdade. Fei- 
to isso, tentem desenhar o circuito equivalente ao circui- 
to do XOR. i 

Ateaproxima. 

i "rckel Gaivaa e Amusta de Sisiemas da Petrobras Disln** 
Rio de Janeiro, e Assessor Tecmco de MICRO SISTEMAS 
autor do Curso de BASIC puOitcado no$ numeros de 3ta 
■'■ ;AO SISTEMAS 
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Jean- Dominique Womier 
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LOCJCAdeCONSTRUCAO 
30GRAMAS 




WAffN/CR. 

Jean-Dominique, 
"LCP — Ldg/ca cfe 
Construcio de 
Programas: Um 
M&todo de Programa- 
cao Esiruiurada ". 
Ed. Campus Ltda. 
Rio de Janeiro. 
Cr$ 1.990,00. 



Este novo langamento da Editora Campus, em co-edi- 
cao com a DATAMEC, e um trabalho importante dentro 
da area que comeca a ser conhecida como "Engentjiaria 
de Soflware". O livro sintetiza as ideias fundamentals do 
que hoje e universalmente conhecido como "Metodo 
Warnier". 

Esta tecnica de programacao surpreende, sobretudo, 
por sua riqueza de possibilidades, proporcionando um 
rendimento extremamente rapido nos cursos voltados 
tanto a formacao quanto a reciclagem de programado- 
res e analistas, os quais, geralmente, comecam a produ- 
zir logo apbs o treinamento. 

O livro procura ensinar a racionalizaeao do tratamen- 
to da informacao; define regras Claras de construgao e 
as leis que governam os procedimentos, os dados e suas 
estreitas relagOes — tudo enfocado pelo ponto de vista 
do tratamento da informacao, e nao apenas pelo aspec- 
to do seu processamento em determinado computador. 

Dividido em duas partes homogeneas — "A Estrutura 
dos Dados e dos Programas" e "Organizagao dos Pro- 
gramas e Fases de Tratamento" — o livro apresenta leis 
de construgao de programas de forma a possibiiitar a ob- 
tencao de programas operacionais em prazos muito in- 
feriores aos usualmente observados, a construgao de 
programas satisfatbrios a primeira tentativa logica e a re- 
dugao da membria e do tempo de tratamento. 

Por tudo isto, e de se esperar que a difusao deste me- 
todo, testado em trabalhos realizados em centenas de 
empresas no mundo, preste nesta traducao os mesmos 
valiosos servigos a todos os que se interessam pela in- 
formatica. 

Vale ressaitar que o autor da obra, Jean-Dominique 
Warnier, esteve presente no XV Congresso Nacional de 
Informatica, realizado em outubro no Rio de Janeiro, e, 
na oportunidade, fez uma palestra sob o titulo "L'lnfor- 
matique et L'Avenir", 
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SEU MICROCOMPUTADOR 
QUEBROU... E AGORA? 



Quando voce comprou o seu Microcompu- 
tador-Nacional ou Importado-, foi com o intui- 
10 dc agilizar a sua empresa, ler int'ormagoes 
mais rapidas e precisas. 

Afinal voceesta comprando uma solucao para 
seus problemas. 

Nao deixe que a assistdneia tecnica de seu Mi- 
crocornputador seja um aborrecimento, chame 
a MS e come com a rapidez, a seguranca e a efi- 
ciencia dos nossos services. 

A MS c uma empresa que ha mais dc 5 anos so 
irabalha no setor dc manuieneao a Coinpuiado- 
res. 

Faca como os f abricames de mierocomputado- 
res: deixe a manutencao dos seus equipamentos 
a cartio da MS. 



MS Eletronica Ltda. 

R. Dr. Astolfo Araujo, 521 
Sao Paulo, Brasil 04008 
Tel.: {01 1)549-9022 
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^ mkmm COMPONENTES ELETRONICOS 

CAMPINAS 



TK 82 - C 



NEZ8000 



COMPONENTES 



O mais completo e variado estoque de 
circuitos integrados C-MOS, TTL, Li- 
neares, Transistores, Diodos, Tiristores 
e Instrumentos eletronicos. Kits em ge- 
ral — distribuidor Semikron, Pirelli — 
Amplimatic — Schrack — Assistencia 
Tecnica, 



ftocrd e nn 




lAOfO E TEtEVISAO 



R. 11 de Agosto 185 — Tels. (0192) 31- 1756 
— 31-9385 — 29-930— Campinas — S.P. 
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Nascida no initio dos anos 70, a tecnohgia Winchester proporcionou aos discos rigidos 
uma serie de aperfeicoamentos. E ainda reduziu os seus custos. 



Winchester, a evolu^ao 
dos discos magneticos rigidos 



' Kuhr* 



No fim da decada de 60. os discos magneticos rigidos 
firmaram-se no mercado mundial como perifericos de 
computagao indispensaveis a fungao de armazenamen- 
to de dados e arquivos O desenvolvimento dessa tec- 
nologia superou a fita magnetica nao sO em capacidade 
de armazenamento como tambem em caracteristicas 
de performance e confiabilidade. 

Os discos rigidos tradicionais com dimensOes de 14 
polegadas, largamente utilizados ate hoje, ainda repre- 
seniam urn grande percentual de custo num sistema. 
alem dos ja tradicionais custos de manutengao preven- 
tiva e corretiva, instalagao e integragao. 

Tais caracteristicas ocasionaram a diminuigao nos 
custos diretos e indiretos dos sistemas, eni^uanto que as 
menores dimensOes permitiram a utilizagao de drives 
com maiores capacidades em sistemas pequenos ate 
entao so equipados com floppy disks. Em meados de 
1981 surgiram os Winchesters nas dimensOes de 5 MA e 
14 polegadas, 

As diferengas tecnicas dos Winchesters em relagao 
aos rigidos tradicionais resumem-se basicamente a tres 
especies cabecas magneticas (carregamento leve — 
low-mass — de 8 a 1 5 gramas; aerodinamica para altura 
de voo de 15 a 22 n polegadas), discos magneticos 
(esoessura da camada magnetica de aproximadamente 
30 \s polegadas. aphcagao de lubrificante s6lido sobre os 
discos) e compartimento H.D.A. (Head Disk Assembly) 
selado (discos cabecas magneticas e atuador num uni- 
co compartimento selado) 
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Os beneffcios tecnicos alcangados foram muitos. A 
menor altura de vdo das cabecas magneticas, aliada a 
menor espessura e melhor qualidade magnetica dos dis- 
cos, permitiu uma densidade maior de transigoes do flu- 
xo magnetico, ou seja, urn maior rendimento de densi- 
dade radial (TPI) e linear {B.P.I, ou F.R.P.I.). 

O carregamento leve das cabecas magneticas aliado 
ao lubrificante dos discos possibilitou o pouso das 
cabegas nos discos em fase de stop, o que eliminou os 
riscos de crash e contribuiu para redugoes fistcas e de 
consumo da unidade pela eliminagao da retragao de 
cabegas. 

IMPACTO DA TECNOLOGIA WINCHESTER 



IBM 3340 (1973) praticamente deu origem a uma 
nova tecnologia de discos rigidos, e o nome "Winches- 
ter" deve-se a sua configuragaode capacidade 30 + 30 
megabytes, que pode ser comparada ao rifle Winchester 
de calibre 30/30 

O drive Winchester, porem, tornou-se comercialmente 
disponivel no mercado OEM apenas em 1980, com di- 
mensOes basicas de 8 polegadas. Os objetivos princi- 
pals visados por essa tecnologia foram: menor cus^o do 
equipamento e sua integragao no sistema; baixos gustos 
de manutengao; menor custo por megabyte; m-iior con- 
fiabilidade; dimensOes reduzidas: baixo consumo e opera- 
gao em ambientes comuns. 
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FIGURA1 



SISTEMA DE REFRIGERACAOfVENTILACAO 

• Ventoinha acionada pelo eixo do motor 

• Ar lorcado sobre componentes das placas e solenotde do (reio 
•Oar deve entrar pela parte inferior da unidade, por meto de um onfi- 

ciona placa principal 



Area Selada 



Flltro de 
Recirculai-ao 




FRENTE 



Base de Aluminio 



Entrada 
de Ar 





Ventoinha 
Plastica 



Filtro 
Absoluto 



i - Conjun to selado (HDA) - nesse compartimento encontrann-se os 

discos. cabecas magneticas. posicionador e tiltros. A propria rotacao 
dos discos exeree uma ventilacao toreada dentro do HDA. Esse Huxo 
de ar iem duas funcoes: refngeracao e recirculacao. ar § varias 
vezes fiftrado (rectrculadoi por minute. Desse modo. eventuais par- 
ticuias desprend*das dentro do compartimento sao retldas pelo filtro 
de rectrculacao 

2 • Posicionador • esse dispositivo tern a funcao de posicionar as 
cabecas magneticas sobre as diversas pistas de dados nos discos 

3 - Filtro equaiizador - tal filtro permite uma constante equaiizacao 
de pressao entre o compartimento selado e o meso exterior, o que 
evita a corrosao da vedacao pelas diferentes pressoes e dilatacoes 
termicas. 

4 - Eixo dos discos - essa peca transmtte a rolagao do motor aos 
discos Os discos sao montados no eixo dentro do HDA, o rotor do 
motor e a ventoinha estao montados no eixo fora do HDA 



5 - Vedacao - borrachas espeaais e grampos de pressao razem a 
vedacao do HDA. Em partes mbveis como o eixo dos discos, e utili- 
zado um liquido ferro-magnetico que se acomoda constantemente 
entre f restas e fendas. em conjunto com aneis vedadores. 

6 - Motor de acionamento - geraimente e utiiizado um motor DC 
sem escovas, o que permite acoplar o motor direiamente ao eixo dos 
discos. Esses motores iem dimensoes reduzidas. baixo consume nao 
transmitem vibracoes e podem ter a rotagao controtada por circuitos 
eletrdnicos. 

7 - Ventoinha - presa ao eixo dos discos, e o elemento que executa 
a ventilacao das placas embaixo da base de alumimo 

8 - Trava de transporte • iem a funcao de travar as cabecas 
magnencas durante o transporte, evitando que haja o desiocamenio 
das mesmas sobre os discos. 



O compartimento selado de discos e cabecas magneti- 
cas acabou com o risco de contaminagao por meio de 
ambientes impuros, tornando a unidade operacional em 
qualquer ambiente comercial, alem de haver eliminado 
por completo a manutengao preventiva, antes necessa- 
ria para a troca e limpeza de filtros. aiinhamento e lim- 
peza de cabegas magneticas. Houve, tambem, redugao 
de ruido das unidades durante a operagao. 

Novos projetos, utilizagao de LSIs, substituigao de 
motores AC por DC e o advento dos compartimenlos 
selados tornaram o Winchester mais confiavel e simples 
para reparo (MTBF = 10.000 horas, aproximadamente; 
MTTR $ 0,5 horas). 

Os beneficios comerciais proporcionados por essa 
tecnoiogia tambem foram bastante significativos: menores 
custos por unidade e por megabyte, redugao nos gastos 
de integragao e instalagao; baixo custo de manutengao 
corretiva e nenhum de manutengao preventiva, nenhum 
custo adicional para controle climatico ou de impurezas; 
maior confiabilidade do equipamento e dimensoes 
compactas compativeis com micro-sistemas. 

Na figura 1, temos um corte transversal de uma uni- 
dade basica, que pode ter algumas dtferengas conforme 
o modelo ou marca. Na figura 2, podemos ver um 
diagrama de blocos genetico de uma unidade Winches- 
ter que usa servo posicionamento. 
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Figura 2 - diagrama de blocos de uma unidade Winchester com servo 
posicionamento 
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WINCHESTER A EVOLUCAO DOS DISCOS MAGNETICOS RIGIDOS 



FAMILIAS WINCHESTER 

Os Winchester 5 1/4" sao unidades de dimensOes 
compativeis com os mini-floppies e proprias para 
computadores pessoais e micros de baixa capacidade, 
Versoes atuais utihzam a mesma tecnologia tradicional 
de posicionamento de discos flexivets. Os ultimos lanca- 
mentos anunctados, no entanto, ja atingem 40 
megabytes, utilizando sistemas realimentados de servo 
posicionamento. Preve-se capacidade de 60 megabytes 
para essa familia nos pr6ximos anos. (grafico 1). 






I ANtAMENTOS 

H — H 



H 

60MBV 



lia Winchester 5 1/4 " 

Os Winchester 8" tern dimensOes compativeis com os 
floppies de 8", mas existem excegOes, com dimensOes 
maiores Essas unidades sao prbprias para micros, 
supermicros e mimcomputadores. As primeiras 
unidades. na faixa de 5 a 20 megabytes tinham baixa 
performance e caracteristicas comparaveis aos 
Winchester 5 1/4" atuais, porem a familia devera atingir 
os 300 megabytes nos prdximos anos. (grafico 2). 



.:?. PI ONI . KOS 



U8 ATUAIS 



Grafico 2 - evoiucao da tamilia Winchester 8' ' 

Ja os Winchester 14" sao compativeis em dimensOes 
com os discos rigidos tradicionais e. por isso, prdprios 
para superminis, medios e grandes sisternas. Algumas 
unidades pioneiras tambem tinham baixo desempenho e 
capacidade. As novas unidades dessa familia deverac 
chegar a 1.5 gigabytes nos prdximos anos. enquanto 
que a performance de posicionamento devera atingir 
niveis excepcionais pelo uso consecutivo de varios 
posicionadores de cabecas magneticas por unidade. 
(grafico 3) 



H 

1 .5CBY 



Grafico 3 -evoiucao da familia Winchester 14 

A tabela 1 fornece uma visao comparativa das 
caracteristicas gerais dessas tres familias. 



"^"-"^-^^^^^ FAMILIAS 
CARACTERISTICAS *^— "*-^^^^ 


WINCHESTER 5 1/4" 


WINCHESTER 8" 


WINCHESTER 14" 


CAPACIDADE (MBY) 


3 a 20 


20 c 160 


150 a 350 


DENSIDADE RADIAL (TPI) 


250 


300 a 900 


900 a 1000 


DENS I DADE LINEAR (BPI) 


7700 


7000 a 10500 


6000 a 8000 


TAXA DE TRANSF. (Mbits/seg) 


5 


6 a 10 


9 a 10 


LATENCIA MSDIA (ms) 


8,33 


8,33 


8,33 


TEMPO DE ACOMODACAO (ms) 


20 


- 


- 


TEMPO MfiDIO DE POSICIONAMENTO 
(ms) 


150 a 170 


30 a 60 


25 a 30 


POSICIONADOR (TIPO) 


MOTOR DE PAS SOS 
(STEPPER) 


ROTARY OU LINEAR 
VOICECOIL 


LINEAR VOICECOIL 


CGNSUMO (w) 


25 a 30 (DC) 


70 a 150 (DC) 


400 a 750 (AC) 


INTERFACES (TIPO) 


ST 506, SA 1000 


ANSI X3T9, FDD MODIFICA 
DO , SMD, SA 4000 


SMD 



tcifcnslicas gerais das (amilias Winchester 
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BACK-UP 

O Winchester e basicamente uma unidade de discos 
fixos e quase sempre requer urn outro dispositivo para 
back-up, entre os quais destacam-se a fita magnetica 
streamer 1/4", o floppy 8" e o Winchester com cartucho 
removivel. 

A fita magnetica streamer 1/4" e urn dispositivo de 
back-up f isico ainda em desenvolvimento. A confiabilidade 
e a taxa de erros ainda nao atingiram o nivel dos discos 
rigidos. Os ultimos lancamentos nessa area ja possuem 
capacidade para 50 megabytes por utilizarem o metodo de 
gravagao GCR, e sao prbprios para back-up de Winches- 
ters na faixa de 50 a 1 50 megabytes. 

floppy 8". quando utilizado como back-up logico, 
atua bem com Winchesters de 5 a 35 megabytes. A nova 
interface FDD modificada permitiu a ligacao de floppies 
com unidades Winchester, que ja possuem separacao 
interna de dados (MFM/NRZ), em uma iinica cadeia. 
Assim. um unico controlador pode acionar unidades 
Winchester e floppies como back-up, o que torna a 
configuracao muito pratica e econdmica (figura 3). 
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Figura 3 - 

sistema de , 
back-up corr. 
Winchesters 8" 
e floppies 8" 
acionados 
por um 
unico controladof 



As unidades Winchester com cartucho removivel tern 
o pr6prio back-up em forma de cartucho removivel que 
fica seiado fora da unidade. Esse dispositivo fez o MTBF 
dessas unidades cair para aproximadamente 6000 horas, 
e tornou elevado o custo por unidade devido as com- 
plexidades do projeto. O cartucho torna obrigatbrio o 
uso de retragao de cabecas para protege-las. Para 
evitar problemas de alinhamento de cabegas e 
intercambialidade de cartuchos e utilizado o sistema de 
servo posicionamento "embedded". 

As fitas magneticas e outros perifericos deverao ser 
utilizados como back-up de Winchesters de grande ca- 
pacidade e com interface SMD. 

INTERFACE 

Somente a comparagao dos tipos de interface ja se 
constitui em um capitulo a parte. Em vista disso, resumi- 
mos aqui algumas das caracteristicas que uma boa in- 
terface deve apresentar. Os cabos de dados, por exem- 
plo, devem ser separados dos cabos de comandos para 
obter-se uma melhor imunidade ao ruido. A transmissao 
de dados e clock em niveis diferenciais tambem concor- 
re para melhorar a imunidade ao ruido, ao passo que a 
transmissao de dados em NRZ simplifica o projeto do 
controlador devido ao separador (PLO) de dados embu- 
tido na unidade. Por fim, e bom nao esquecer que uma 
boa interface deve ser compativel com o periferico de 
back-up. 



Ulrich Kuhn 4 engenheiro etetrGnico pela Universidade Mackenzie 
Imciou Sua carreira protisional na Burroughs ElelrOnica Ltda,, \a na 
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Com6rcio e Representa?6es Uda. 



SOFTWARE DISPON1VEL 



TRS-80 / DISMAC D.8000 / SCOPUS 

— Contabitidade Geral 

— Copras a Pagar 

— Contas a Receber 

— Arquivos 

— Controle de Estoque 

APPLE/UNITRON/MICROENGENHO/POLYMAX 

— Contabitidade Geral 

— Contas a Pagar 

— Contas a Receber 

— Arquivos 

— Mala Direta 

JOGOS 

— Xadrez 

— Pack- Man 

— Apple Panic 

— Sabotagem 

— Cuerra nos Alpes 

— Grand Prix 

— Space Invadem 



L.H.M. - COM. E REPRESENTAQOES 

RUA FRANKLIN ROOSEVELT. 23 - GRUPO 1203 

TELS-: 262-6437— CEP 20.021 —R.J. 
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MICROCOMPUTADQRES 



'DGT-lOOCr* 440.000, -GRATIS 10 JOGOS 
CP-500 Cr* 550.000, -GRATIS 10 JOGOS 
CP-200 Crt 120.000, -GRATIS 2 JOGOS 
TK82-C Crt 79.850, -GRATIS 2 JOGOS 
ainda MEM 16K, Impressora, Sintetizador 
de Voz. etc... 



PROQRAMAS PRONTOS EM FITAS 



JOGOS 

• VIStTA AOCASSINO 

• MIDWAY 

• ENCURRALADO 
. GOLFE 

• SINUCA 

• APOLOXI 

■ XADREZ E OAMAS 
E MUITO MAIS! 



APLICATIVOS 

• CONTROLE DE ESTOQUE 

• CONTAS A PAGAR/RECEBER 

• MALA DIRETA/CADASTRO 

• FOLHA DE PAGAMENTO 

• VlOEO-CLUBES 
. ESTATISTICQS 

• SOFTWARE SOB ENCOMENDA 



LEASING E CREDITO DiRETO! 



LITERATURA 

• MICRO SISTEMAS 

* INTERFACE 

■ JORNALTK-CP 
• IMPORTAOOS 



+ CURSOS DE BASIC 

GRATIS 

NA COMPRA DE QUALQUER MICRO 



DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL! 



SORTEIO: 

Em dezernbro a Kristian dara 5 
cursos e 10 programas gratis. 
Deposite um cupom com seu 
nome na urna da Kristian ou 
mande por carta. 



Rua da Lapa, 120 Gr. 505 
Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 2b2-9057 
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Micro digital consolida-se 
na faixa dos pessoais 



Texio Pa Hi 'que de Noronha 
Foios Neiscn Jurno 

£r dois irmaos, 

.;3orge e Tomes Kcvari, comeca- 

ram a fabricai urn pequeno compu- 

tador pessoal qut em apenas um 

■ -dadeiro su- 

-- mercado bra- 

soais. Esse 

fa Mtcro- 
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dtnotda not George b Tomas. 
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m rta das razoes 

de seu sucesso- com 2Kde memoria 
RAM, ele custa cerca de Cr$ 80 mil, 
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/c . ate com 



Nesta enttevista, Totnas Kovari 

?rama ideia 

o'. 7 K. nos fe/a ore os 

; . ■ ' ' ytat Co- 

meca a coiocar a uispv^i^ao de 
seus usuanos e nos adianta um 
pouco score seu oroximo lanca- 
oi'- . -■■ f. da 

^digital 
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Tomas Kovari, Diretor da Microdtgitat. 
pessoal esta comprando micros sem 
software E wste ver isso 



MICRO SISTEMAS - Como surgiu 

a Microdiqiial e a ideia de se fa- 

■> 
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viagem pelo exterior, quando co- 
nhecemos vanos cornputadores 
pessoais. Escolhemos o TK e, em 
decorrencia disso. tivemos que fa- 
zer urna empresa para produzi-lo e 
comercializa-lo. 

MICRO SISTEMAS - E porque es- 
pecificamente o TK. naquela epoca 
(meadosde 1980/81)? 
TOMAS KOVARI - Pelos outros 
cornputadores que conheci, o TK e 
simples no seu aspecto fisico e 
muito importante pela facilidade 
de ser fabricado. Entao eu aliei a 
facilidade a capacidade, E eu acre- 
ditei muito nesse computador. 
Quando eu o conheci, ele ainda 
nao era o mais vendido no mundo 
e eu achei que ja era (N.R.: Tomas 
se refere aqui ao micro ZX81. da 
fabnca inglesa Sinclair e um dos 
mais vendidos na Europa e Esta- 
dos Unidos, no qua) a Microdigital 
se baseou para produzir o TK 82-C). 

MICRO SISTEMAS - De la para ca, 
o TK tern sido um sucesso de ven- 
das. Voce pode nos dar os nume- 
rosdeste sucesso? 
TOMAS KOVARI - Nao porque este 
e um segredo comercial Mas eu 
tenho certeza de que o TK ja ven- 
deu mais do que a soma dos cornpu- 
tadores pessoais nacionais que exis- 
tem no mercado. Acredito que 
tenhamos 70% deste mercado 
Veja a Microdigital: ela comegou 
com tres pessoas. ha um ano atras. 
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ces conegaram. deviam ter mais 
ou menos uma ideia do tipo de a- 
plicagao que se daria a um TK. 
Agora ja existem os mais diver- 
sos usuarios utilizando um TK. O 
quadro iniciai modificou-se? Voces 
ja teriam um usuario tipico do 
TK 82-C? 

TOMAS KOVARI - Quando a genie 
resolveu lazer este computador, 

"£« ten ho certeza de que o 
TK-82-Cjd vendeu mais 

do que a soma dos 

comput adores pessoais 

nacionais que existem no 

mercado'". 

tinhamos uma ideia do mercado, da 
pessoa que iria usa-lo. Claro que 
agora a coisa mudou. A gente sabia 
que os pnmeiros usuarios ianri ser 
mais voltados para a area de ele- 
tronica; um pessoal que procura 
estar sempre atualizado, na van- 
guarda dos langamentos como o 
video-cassete, o walkman etc. 
Estes seriam os primeiros — se ja 
nao tivessem trazido um micro de 
fora. Logo em seguida viria o pes- 
soal universitario, de nivel tecnico, 
que ja tinha sua HP ou sua Texas 
(N.R.: calculadoras programaveis), 
e depois a turma que irabalhava 
nos CPDs. Esse e o mercado de 
impacto. Hoje em dia, lemos usua- 
rios de praticamente todas as areas 
proiissionais. Ha muitos pais que 
compram para os filhos. querendo 
que eies aprendam computagao, 
Uma juventude de uns 15, 16, 17 
anos representa uma boa porcen- 
tagem de nossos usuarios. Ja o 
pessoal de idade, nao da para clas- 
sificar. O universo de usuarios e 
muito vasto. Creio que daqui a um 
ano o mercado vai ter todo tipo de 
pessoas. Nao vamos entrar ja na 
era da computagao, mas na era do 
pessoal aprender a usar o compu- 
tador, pois no futuro todo mundo 
vai ter que saber programar e lidar 
com computadores. 

MICRO SISTEMAS - E como e a 
receptividade dos usuarios? 
TOMAS KOVARI - Nos recebemos 
muitas cartas, uma media de 30 
por dia, de pessoas que tern um TK. 
Sao cartas com sugestoes, duvidas 
e ate programas que as pessoas 
desenvolvem e nos oferecem. 
MICRO SISTEMAS - Ja que voce 
falou do pessoal de areas tecnicas, 
como voce ve o TK 82-C frente a 
uma calculadora programaveis 
TOMAS KOVARI - E outra filoso- 
fia. A calculadora programavel e 
para a pessoa que quer apenas 
fazer operagdes repetidas. O cara 
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poe la o programinha dele e ela 
repete as operagoes. O compu- 
tador tern uma linguagem. uma 
Ibgica, parecida com a da calcula- 
dora, mas e outra filosofia. Voce 
trabalha em cima de um video e 
com arquivos. Enquanto na calcu- 
ladora voce armazena numeros. 
no computador voce armazena da- 
dos. E essa lilosofia que, num curto 
espago de tempo, vai acabar com 
as calculadoras. No momento em 
que voce tiver o computador com 
bateria e visor de cristal liquido. 
acabou a filosofia da calculadora. 
MICRO SISTEMAS - Falemos a- 
gora da concorrencia do mercado. 
O TK toi langado na mesma epoca 
em que saiu o NE-Z8000 e ja havta 
uma pequena concorrencia — que 
inclusive aumentou — com os 
Sinclairs eventualmente trazidos de 
fora. Agora surgem novos micros 
como o CP-200 e o MT-300 dispu- 
tando praticamente a mesma fatia 
do mercado. Como a Microdigital 
enfrenta isso? 

TOMAS KOVARI - Eu acredito que 
todos os computadores que forem 
langados vao sempre tomar a faixa 
de mercado de um computador que 
esta com a maior porcentagem 
deste mercado. Mas o mercado 
tambem cresce, Assim, o cresci- 
mento da empresa nao e afetado 
Sua participagao no mercado pode 
ate ser afetada, embora eu tenha 
minhas duvidas. 

MICRO SISTEMAS - E os perifen- 
cos da Microdigital? Alem dos 16K 
de RAM, estao sendo langadas a 
memoria de 64 K, impressora. 
joystick e ate disquete. 
TOMAS KOVARI - A memoria de 
64 K RAM nos Sangamos porque te- 
mos uma boa parceia de clientes 
da area comercial que exige maior 
papacidade. E os nossos progra- 
mas comerciais, como o SICOM, 

"No dia em que voce tiver o 

computador com bateria e 

visor de cristal liquido, 

acabou a calculadora". 



o TKALC, Controle de Estoque, e 
mesmo de Engenhana, como Cal- 
cuio de Estruturas, todos eles, 
quanto maior a capacidade de me- 
moria, mais problemas poderao ser 
resolvidos, mais itens cadastrados. 
um estoque maior pode ser contro- 
tado etc. Por conta deste pessoal. 
estamos pensando tambem em dis- 
quetes para o TK, porque se voce 
ja esta com uma memoria central 
de 64 K, voce pode trabalhar com 
arquivos de 100, 200 K. Entao a 
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429 PROGRAMAS EM BASIC 

Comerciais, financeiros, jogos, 
graficos, matematica, estatisti- 
ca, educacionais 
Textos em ingles facitmente 
adaptaveis Com pequenas va- 
riantes nas fungoes rodam em 
qualquer tipo de microcompu- 
tador Todos em fonte,(Iistados) 
o que e exce!ente para aprender 
metodos de programagao e pa- 
ra adaptagoes segundo as ne- 
cessidades de cada usuario. 
Telefone-nos e Ihe fornecere- 
mos a listade programas epre- 
gos (em media, o prego e de Vi 
ORTN p/ programa). 
Consulte-nos tambem sobre 
adaptagoes especificas para 
suas necessidades de processa- 
mento comercial ou particular. 



PROKURA - Serv. e Processa- 
mento de Dados Ltda. Fone: 
(0512) 24-6137 - End.: Av, Inde- 
pendencia, 564 conj. 101 - CEP 
90000 - Porto Alegre • RS. 



COMPUTARIZE 

PROPOSTAS 

CONFLAVEIS 
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UM SISTEMA INTEGRADO 
DE APUCACOES COMERCIAIS 

— Contabilidade 

— Fofha de pasamento 

— Contabilidade de custos 

— Contas a pasar 

— Estoque 

— Pedidos/Faturamento 

— Contas a receber 

— Relat6rios 

Consulte-nos e tenha a 
certeza de que sua opcao 
foi realmente a melhor. 

*Aceitamos representantes 
para todo o Brasil 



BiNAH 



l Ida 



Al. Gabriel Monteiro da Stlva, 1.033 
Tels.: (011) 883-1913 e 883-3570 
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MICRODIGITAL CONSOLIDA-SE NA FAIXA DOS PESSOAIS 



pessoa gasla Cr$ 80 mil no compu- 
tador, Cr$ 90 mil na expansao, 
mais um drive e vai ter um sislema 
que, em termos de utilidade, de ge- 
rar respostas a um servigo. ele vai 
ser igual a qualquer um. 

MICRO SISTEMAS Mas no caso 

da area comercial. o teclado de 
memdrana nao seria um empeci- 
Iho para uma utiltzagao mais exten- 
sa do TK? Ja existem inclusive em- 
presas que comegam a desenolver 
"caixas" para o TK com teclados 
do upo de maquina de escrever. 
TOMAS KOVARI ■ Claro. Quando 
a pessoa comega a ter grandes vo- 
lumes de dados, eia precisa de uma 
veiocidade de entrada. Tenam que 
eclados proftssionais e nao de 
Dorracna Agora, se e claro que um 
!eciado "touch ' nao me da uma 
Doa veiociaaoe. tambem o e que 
usuartos nao sabem es- 
:uina teclado pro- 
lissional e mais para esse pessoa! 
que e formado em Data Entry A- 
cho que naoadianta muito ter um 
teclado de aita veiocidade porque 
a maioria do pessoal nao sabe 

"Nao vamos entrarjd na era 

da computacao, mas na era do 

pessoal aprender a usaro 

computador". 

Pater a maquina. 

MICRO SISTEMAS ■ E verdade que 
jmoria de 64 K RAM e um pro- 
leto original da Microdigital? 
TOMAS KOVARI ■ Totalmente 
nosso. Voce tern varias formas de 
fazer uma memoria e a nossa. pelo 
que nos pesquisamos, e a menor 
que existe no mundo. Estamos 
pensando ate em mandar algumas 
para os Estados Unidos, sem de- 
magogia. 

MICRO SISTEMAS ■ Voces ja 
pensaram em exportar o TK 82-C? 
TOMAS KOVARI ■ Nos ja exporta- 
mos para a Arg i ha uns tres 

meses, atraves de um revendedor 
local. Hoje o TK comeca a fazer la 
o mesmo sucesso que faz no Bra- 
sil 
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MICRO SISTEMAS • E voce fala 
tambem de exportar a memoria de 
64 K para os Estados Unidos. Em 
queponto esta isso? 
TOMAS KOVARI - E porque os Es- 
tados Unidos sao um mercado 
muito engragado. Existem duas 
formas de se ganhar este mercado: 
marketing e custo. Se a nossa pla- 
ca e menor e usa menos compo- 
nentes ( nos usamos apenas tres 
componentes no lugar de onze ), 
tem que custar menos. Basta con- 
seguirmos grandes quantidades 
de venda. Nos vamos tentar. Esta 
mos com um pessoal de vendas la 
que e bem serio, com "vontade de 
vender". Qualquer mercado que 
se abrir nos vamos la e vamos ten- 
tar. 

MICRO SISTEMAS • E o software 
aplicativo que voces comerciali- 
zam atraves da marca Microsoft? 
TOMAS KOVARI - Nosso software 
esta em expansao. Hoje, ja e bas- 
tante conhecido. O pessoal esta 
satisfeito e nos recebemos mui- 
tas cartas com sugestoes, progra- 
mas etc. O TK e o micro pessoal 
que tem mais software para seus 
usuarios no mercado brasileiro. 

MICRO SISTEMAS - Ha alguma 
novidade em termos de programas 
para oTK? 

TOMAS KOVARI - Certamente A 
principal delas e o PAC-MAN. um 
dos jogos animados de maior su- 
cesso em todo o mundo, que deve- 
ra custar por volta de CrS 6 mil e 
estar a venda antes do Natal. 

MICRO SISTEMAS ■ Como esta o 
preco de custo do TK? Ha uma ten- 
dencia mundial, com a ampliagao 
do mercado e o surgimento de no- 
vas tecnologias, para um baratea- 
mento do custo final dos equipa- 
mentos. Voces ja tem alguma 
perspectiva neste sentido? 
TOMAS KOVARI - Bom, o fato de 
nao termos aumentado o preco do 
TK durante um ano deve ter bara- 
teado seu custo em 50%, o que foi 
uma grande conquista. Se todos os 
nossos fornecedores tivessem 



mantido seus precos, talvez pu- 
dessemos ate torna-lo mats ba- 
rato. 

MICRO-SISTEMAS • E os novos 
produtos da Microdigital para 83? 
Viria por ai um micro a cores do 
tipo do Spectrum, da Sinclair? 
TOMAS KOVARI • No ano que 
vem vamos ter um micro de maior 
porte, com teclado profissional e 
com uma filosofia diferente do TK. 
Vamos iancar um micro com outra 
tecnologia, que devera situar-se na 
mesma faixa de mercado do DGT- 
100, CP-500 etc. Eu acho que Ian- 
gar um micro a cores hoje seria 
voce se antecipar ao mercado. 

O TK e o micro pessoal 

brasileiro que tem mais 

software para seus usuarios. 



mercado de pessoais ainda nao 
tem software suficiente e se voce 
langa uma maquina a cores, vai se 
deparar com essa falta de soft- 
ware, O pessoal esta comprando 
micros sem software. E triste ver 
isso. O pessoal esta vendendo, ta- 
turando, o usuario esta compran- 
do, mas nao se ve uma preocupa- 
gao que e preciso ter com um su- 
porte. Se voce nao comega a usu- 
fruir do software hoje, daqui a dois 
anos vem outros computadores, 
com novas tecnologias, e nunca 
mais vai ter software para esses 
aparelhos vendidos. Cada compra- 
dor tem que ter 20, 30, 40 softwa- 
res, como se tem fitas e discos pa- 
ra gravadores e toca-discos. 

MICRO SISTEMAS - Voces ja fo- 
ram procurados por alguma soft- 
house interessada em produzir 
software para oTK? 
TOMAS KOVARI - Tivemos sd a 
procura de particulars. Fazer 
software nao e facil, porque voce 
tem que fazer um software para 
atender a um grande publico En- 
tao, voce precisa fazer o software 
e acreditar nele. Hoje em dia, fazer 
computador e mais facil do que fa- 
zer software. 
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MICROMAO 



A MICROMAQ e a mais nova loja especializada em Com- 
putadores Software, Acessorios, Assistencia Tecnica, 
Treinamento, Livros e revistas Nacionais e Estrangeiros. 



RuaSetedeSetembron°92Loja 106 Centra Tel : 222-6088 Rio de Janeiro RJ 
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A constante evolucao 

dos micros voce acompanha 

lendo MICRO SISTEMAS. 

Se voce deseja receber em casa a primeira revista 
brasileira especializada em microcomput adores, e mui- 
to simples. Basta enviar-nos pelo correio ou trazer-nos 
pessoalmente um papel comum contendo os seus da- 
dos pessoais, junto com um cheque correspondente ao 
pagamento. 

Os dados necessarios sao os seguintes: 

— Nome (se a assinatura for em nome da empresa, co- 
loque o nome da mesma e tambem o nome da pessoa 
responsavel pelo recebimento). 

— Endereco — Telefone — Cidade — Estado 

— CEP — DatadeNascimento — Profissao 

— Cargoqueocupa — Prazo de validade da assinatura 

pagamento pode ser feito atraves de um cheque 
nominal cruzadoou vale postal em nome da ATI-Anal ise 
Teleprocessamento e Informatica Editora Ltda. 

Agora junte tudo isto e mande para qualquer um dos 
enderecos abaixo: 

ATI Editora 

Rio de Janeiro: Av. Almte. Barroso, 90 - grupo 1 103 - 

Centro ■ CEP 20031 - Rio de Janeiro - RJ 

Tels. (021) 2408297 e 220-0758 

Sao Paulo: Rua Pedroso de Alvarenga, 1208 - 10? andar 

Itaim - Bibi - CEP 04531 - Sao Paulo - SP 

Tels. (01 1) 64-6785 e 64-6285. 

E pronto. Logo voce estara recebendo, em sua casa, 
o exemplar mensal de MICRO SISTEMAS, a primeira re- 
vista especializada em microcomputadores. 



TK82-C 
MICRODIGITAL 
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PROCESS A MENTO DE DADOS, 
DESEIWOLVIMENTO DE SISTEMAS E 
REPRESENTACOES LTDA 



CARACTERISTICAS 

Z80A- 3,25 MHZ 
8Kb ROM - 2 KRAM 
DISPLAY - 32x24 
GRAFICOS - 64x48 
BASIC e Linguagem de 
Maquina 

AMPLIACAO P/16 e 64 Kb 

IMPRESSORA 

JOISTICK 



1.° Olhe para a foto e leia os dizeres que estao ao lado. 

— Vocfi acaba de ver o Mtcrocomputador TK82-C e 
de ler suas caracterlsticas. 

2? Leia o nome abaixo. 

— Voce acaba de ver o mals novo nome 
especializado na venda desse Microcomputador 
da MICRODIGITAL. 

3.° Agora olhe para o final do anuncio. 

— O que vocfi viu foi um cupom onde estao 
relacionados todos os materials que tamos 
a venda. 

4.° Por ultimo preencha esse cupom com os seus 
pedidos, recorte-o e nos envlem. ou entflo venha nos 
fazer uma vlsita na RUA DIAS DA CRUZ n.° 453 Fundos 
MEIER 

Tel.: (021) 269-1796 - RIO DE JANEIRO - RJ 
ABERTO DE SEGUNDA A SEXTA DE 9:00 as 20:00 hs. 
SABADOS: 9:00 as 18:00 e DOMINGOS 9:00 as 12:00 hs. 



Despachos para todos os Estados mediante Ordem de Pagamento ou Cheque Nominal com acrescimo de 10% para frete e embaiagem. 

Nome: 



Quant 


Material 


Prazo de 
entrega 


Prego 
unitario 


Total 




ComputadorTK82-C 
comoleto 


20 dias 


79.850,00 






MemOria 16 KB 


20 dias 


33.850.00 






Mfimrtria 64 KB 


60 dias 


89.850.00 






TK Printer 


90 dias 


119.850,00 






Joistick 


30 dias 


4.890,00 






Fita Xadrez-SICOM 


20 dias 


6.890,00 





Est. _ 



End.: 

Cidade 

Anexo incluso cheque n? 

Banco 

no valor de Cr$ 



CEP 





II Feira 
International 
de Informatica 



Os discos magneticos e as impressoras foram dois dos 
produtos que mats apresentaram langamentos na II Feira 
tntemacional de Informatica, realizada no Riocentro de 18 a 
24 de outubro passado. As unidades Winchester de 5 1/4" e 
8" despertaram grande interesse nos usuarios de 
microcomputadores devido a sua maior capacidade de 
armazenamento. E quern procurava uma soiugao mais 
economica, encontrou nos novos acionadores de disquetes 
boas solugoes para as suas necessidades. Entre as 
impressoras, predominou o langamento dos modelos de 
menor vetocidade e pregos mais acessiveis. 

Apresentamos a seguir at guns desses equipamentos, 
em conclusao a cobertura da It Feira Internacional de 
Informatica, cuja primeira parte publicamos na edigao 
anterior. 




MICROLAB 

A Microlab S.A. apresentou como Iangamento o DFB-1012, Winches- 
ter de5t/4" que ja vem com uma unidade de fita mcorporada, visando 
o back-up (cdpia). Segundo o Gerente Comercial Alziro Carvalho, a pro- 
aucaocomeca, efeiivamente em iunhode 83 eopreco da unidade es- 
taranafaixade US$2 mil Acapa ■ ip DFB-1012 e<1fi f?-i ■' 
tes (nao tormatado.i 



ELEBRAs 

Muilo ativa em termos de langamentos. Num tourgeratpeloestande. 

certos pontos a registrar. 

A Elebra informatica demonstrava e ja conhecta Emilia em seus dois 

modelos. El 8010 (80 colunas, 80 CPS) e El 8030 (132 colunas. 100 

CPS), com atta resolucao gr&tica. Para eia. foi lancado urn teclado op- 

cional Que, uma vez acoplado a impressora, recebe o nome de tetetm- 

pressora El 8010T/EI 8030T, com impressao bidirecional. buffer para 

1 792 caracteres e operando ate 9600 bps. A El 8030 foi ainda provida 

de um controiador de comunicacao que per mite sua conexao com sis- 

temas IBM 3274 e 3276. 

lancamento foi a "Alice", apelido da impressora El 9050, com 136 

colunas e operando com vetocidade de 200 CPS 

Unidades de disco flexivel de8e51/4" foram apresentadas eaempre- 

sa iancou, ainda, unidade de disco Winchester de 8". 

A Elebra Eletrdnica Iancou o DS-4800, modem sincrono analdgico que 

opera 4800 bps em rede discada. 

Da mesma empresa, os MAPs (Microprocessador Aplicado a Proces- 

sos) compreendem tres modelos de microprocessadores a base do 

8080 e do 8085, exctusivamente vottados para Telecomunicacoes 

(MAP/TS) Energla FteMfca (MAPfCS) e Controle de Processos 

(MAP/CP), e tern entradas e saidas anaiogicas e digitals 



'■'. 
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FLEXIDISK 

A empresa apresenlou. como principals lancamentos. o BR 390. 
acionador de disquete de 5 1/4 ' '. por CrS 123 mil. eoBR 860. acionador 
de disco flexivel de8" apelidado de slim (fino, em ingles) por ter ames- 
ma capacidade de armazenamento que o antigo modelo de acionador 
da empresa (BR 850) e metade de sua espessura. A grande vantagem 
oferecida ao cliente, em troca de CrS 385 mil, e a garantia de urn siste- 
macompacto. 




ELGIN 

A Elgin Etetronica apresentou como lancamentos dots modelos de 
impressoras de 80 coiunas. AMTIWtem veloadade de lOOCPSe 
seu valor e de CrS 480 mil. A MT 120 pode se apresentar de Ires tor- 
mas diterenciando-se quanto a matriz de pontos e a veloadade de im- 
pressao o modelo I tern 1 60 CPS e matriz 9x7 e. como o modelo D, de 
1 20 CPS e matriz 9x9. custa CrS 550 mil O modelo L, com matriz sele- 
cionavel de9x7ou 18 x 40, serve tanto ao processamento de dados, 
com vetocidade de 160 CPS. ou ao processamento de texto. com 40 
CPS. e custa CrS 640 mil A comercializacao de todos esses modelos 
so comeca a partir de marco de 83. 

A Elgin so comerciahza OEMe essa base de precos e valida para uma 
media de compra de 20 maguinas. 



STRATUS 

A Stratus informatics 
Inds e Serv Uda expos 
sua Hnha de 
Impressoras 
Intel igentes (modelos 
330. 340 e 360) Tats 
modelos possuem 
microprocessadores 
internos INS 8073. 
programaveis pelo 
usueino. Dai serem 
inteligentes. 

SegundoJ.C Melo. 
um dos Diretores da 
Stratus, esta Imtia e o 
que ha de mats 
sofisticado. no Brasil. 
em termos 
operacionais 



GLOBUS 

No estande da Globus Digital S.A.. a grande novidade era a nova im- 
pressora matricial de impacto M180, uma versao de baixo custo da 
M200. A M180 tern malm 7x7. vetocidade de 180 CPS. linhas de 132 
coiunas, interfaces RS232. e seupreco esta em forno de CrS 1 milhao 

A outra novidade da Globus foi a nova versao da impressora M100, 
com linhas de 80 coiunas e preco em torno de CrS 540 mil 




- — «_ n i B 




DIGILAB 

Atem das impressoras ja conhecidas. 8030 (300 LPM> e 8060 (600 
LPM). a Digiiab - Laboratorio Digital S.A. demonstrou, a titulo decuno- 
sidade. o projeto no qua! tern se ocupado, previsto para ser lanqado no 
primeiro semestre de 83. Trata-se de impressora 5055, de 55 CPS e 
128 coiunas. para processamento de texto O sr Douglas Pagnard. 
Gerente Comercial. preferiu nao divulgar os precos dos produtos. uma 
vez que a empresa sd comerciahza em esquema OEM. 



SISTEMA 

Uma novidade da Feira foia impressora da Sistema. de 40 coiunas e 
100 CPS e que. segundo seus tabncantes. nao necessita de papei es- 
pecial. Segundo etes. esta e uma tentativa de fugir do mercado de 
80/1 32 coiunas. "ja bastante saturado" eatender ao usuano domesli- 
co e as empresas que nao necessilem de saidas impressas muito e/a- 
boradas A comercializacao e prevista amda para o fim de82eo pteco 
estara entre CrS 250 e 300 mil. 
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• Pergunta — Gostaria de saber 
se ha corresponde'ncia entre os 
numeros das instrugdes (geral- 
mente de 10 em 10) e os passos de 
programacao ou memdrias reser- 
vadas ou utitizadas pelo computa- 
dor. Qua! a Capacidade de memd- 
na que sera necessaria para se fa- 
zer um piano de contas de aproxi- 
madamente 100 a 150 contas em 
um micro? Simeao Dias Gomes, 
RS). 

MICRO SISTEMAS — termo 

"passo". utilizado nas calculado- 
ras programaveis, esta relaciona- 
do a area disponivel ao usuario pa- 
ra programagao. Os numeros que 
precedem as instrugOes de um 
programa em BASIC tern por finali- 
dade o enderegamento dessas ins- 
trugOes, de forma a que possamos 
desviar o fluxo de processamento 
para uma delas quando o desejar- 
mos apenas usando-se o numero 
que a identifica numa instrugao 
apropnada (GOTO, GOSUB). 

Nas maquinas de calcuiar pro- 
gramaveis, esta funcao § exercida 
pelos "labels" (LBL). A numera- 
gao das linhas de um programa em 
BASIC n3o e necessariamente 
feita de 10 em 10. Procede-se as- 
sim para facilitar insergOes que se 
fagam necessarias nofuturo. 

Para obter o espago necessario 
para seu piano de contas, uma su- 
gestao e que voce observe a se- 
guintef6rmula: 
E = Nc * (Tc + Tn) 
onde: 

E = espago (em bytes) de mem6ria 
necessario ao piano de contas; 
Nc = quantidade maxima de con- 
tas do piano de contas; 
Tc = numero de digitos do maior 
cddigode conta; 

Tn = numero de caracteres no 
maior nome de conta 

• Pergunta — Tenho um D-8000 e 
gostaria de ver algumas duvidas 
esclarecidas. Qua! a funcao das 
fee/as F1, F2 F3 e F4. visto que o 



manual e omisso com relagao a 
este aspecto? Qual a razao do ca- 
rater "barra invertida" (/) nao ser 
digitado quando se tecla SHIFT e 
@.Os micros D-8000 de vahos 
amigos tambdm vim apresentan- 
do o mesmo fendmeno, muito em- 
bora a "barra invertida" seja digi- 
tada na tecta F2. (Mariano Dantas 
Lima, PE). 

MICRO SISTEMAS — A versao 
do D-8000 que inclui uma unidade 
de cassete embutida no gabinete 
do console s6 dispOe da tecia F1. 
A sua fung§o e selecionar o modo 
de opengao do cassete, coman- 
dado pelo computador (modo auto- 
maticojou comando pelo operador 
{modo manual). Numa segunda 
versio, mais recente, o local onde 
se encontrava a unidade de casse- 
te atualmente abriga um teclado 
numerico encimado pelas teclas 
F1 , F2, F3 e F4. Trata-se do D-8002. 
Consultada, a Dismac respondeu 
que essas teclas de fung^o possi- 
bilitarao futuras implementagOes, 
mas no momento s6 fornecem ca- 
racteres especiais. 

O D-6000 e compativel com o 
micro ingl§s Video Genie GE-3003 
que, por sua vez, e uma versao do 
TRS-80 Level II, mas com uma 
segunda entrada de cassete stan- 
dard e uma unidade de cassete 
embutida adicionais. Realmente, 
neste equipamento o manual diz 
que certos caracteres, tais como 
"\", "]", "+"e outros, s6 podem 
ser obtidos mediante o uso da 
fungao CHR$(nn). Agora, uma di- 
ca: digite as teclas "Z" e "2", con- 
servando-as apertadas. Em segui- 
da, digite duas vezes BACK SPACE 
para apagar os dois caracteres 
que surgiram na tela. Feito isso, de 
um toque leve na tecla 4 e, entSo, 
aparecera a barra invertida. Ainda 
segurando as teclas Z e 2, experi- 
mente pressionar as teclas de 3 a 
0; dever§o surgir diversos caracte- 
res. Este e um procedimento um 
tanto chato, mas quebra um galho. 



Experimente tambSm com letras, 
pois pode ser que algo interes- 
sante aparega. 

O que ocorre e que o SHIFT e 
utilizado para a obtengao de letras 
minusculas ou caracteres espe- 
ciais previstos (impresses) sobre 
as chaves do teclado. As teclas Z 
e 2, quando pressionadas ao mes- 
mo tempo, funcionam como um 
segundo SHIFT. 



• Pergunta — Gostaria de saber 
se a impressora TK Printer da Mi- 
crodigital permite a impressao de 
todos os tipos de caracteres dispo- 
niveis no micro, qual o preco e o 
comprimento base de cada rolo de 
papet para a mesma e ainda, qual 
a facilidade de obtengao de novos 
rolos? (Marcelo de Oliveira Orsini, 
MG). 

MICRO SISTEMAS — A impres 
sora TK Printer de 32 colunas e 50 
CPS, da Microdigital, imprime to- 
dos os caracteres disponiveis no 
micro. A bobina de papel mede 
cerca de 50 mts e seu prego esta 
em torno de Cr$ 1200 a 1500. A 
sua aquisigao pode ser feita nos 
revendedores autorizados da Mi- 
crodigital em todo o pais, ou mes- 
mo atraves do fabricante. 

• Pergunta — Tenho um Sinclair 
ZX 80 e um problema: nao consigo 
passar os programas que sao 
publicados em MICRO SISTEMAS 
para ele. Isso e possivet? (Maria 
Lucia P. de Vasconsellos, SP). 

MICRO SISTEMAS — Voce po- 
dera passar os programas publi- 
cados em MICRO SISTEMAS para 
o seu ZX 80 se o artigo especificar 
que o programa pode ser rodado 
no ZX 80, ZX 81 , NE-Z8000, TK-80 
ou TK-82. E voce devera observar, 
tambem, se o programa publicado 
cabe na memdria de seu equipa- 
mento. Isso porque o ZX 80 pode 
ter memoria de 1 ou 16 K e, se a 
sua maquina tern apenas 1 K de 
mem6ria e o programa publicado 
exige mais do que isso, voce nao 
podera roda-lo em seu equipamen- 
to. Outro problema: Pode ser que o 
seu ZX-80 nao tenha sido atualiza- 
do para suportar a BASIC do ZX-81 . 
Para tirar esta duvida, veja se no 
seu teclado existe a fungao TL$. 
Se existir, e porque o seu equipa- 
mento necessita adaptagao. 
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Haquina eletronica Remtronic 

Voce nunca teue em suas maos uma maquina 

tao completa. flem tao simples. 



Se voce pensd que maquina 
eletronica e coisa comph- 
cada, sente-se diante da 
Remtronic 2000 da 
Remington. 

Voce vai ter a primeira 
surpresa quando colocar o 
papel no Remtronic 2000. 
Automaticamente, ela 
ajusto o papel no postcdo 
inicial da primeira hnha. 
A Remtronic 2000 tern me- 
mdna de elefante e nunca 
se esquece de tabular 




margens e pardgralos pr6- 
lixados. Mas isto e apenas 
ocomeco. Vetaorevolucjo- 
ndno sistema de ma/garida 
mtercambi6vel_ Voce es- 
colhe o tipo de letza de suas 



cartas, relotarios e do- 
cumented e muda de letra 
em segundos. E so trocar a 
marganda. Se quisei dar 
major destaque a escrita, 
voce tern recursos diferen- 
tespara sublinhorecolocar 
negrito automaticamente. 
Outra novidade exclusiva 
do Remtronic 2000 sac os 
ties cartuchos de fitas dJJe' 
rentes, cada qua! com sua 
fita corretiva embutida, fa- 
cil de trocar sem sujar as 
maos. A perteigaa da Rem 
troruc 2000 atingiu urn es- 
tagio too avancadoque vo- 
ce pode error ate uma h~ 
nha inteira e ela apaga em 
questao de segundos 
Ese voce se distrair 
ao acton or o 
camando 
errado, ela 
tambem 
a visa, 
Agora 
oucao 
tac-tatac 
das batidas. Nao 
ouviu ? E que ela e tao silen 
ciosa que ningu4m sente 



quando est6 trabalhando. 
Teste a sua velocidade, 
Ela pode fazer uma media 
'de 17,5 caracteres por 
segundOy considerada a 
mats veloz em sua /aura. 
Agora que tooS experi- 
mentou a Remtronic 2000, 
tente compard-h com 
qualquer maquina de 
escrever eletrica ou 
eletronica. Voce vai achar 
todas outras lentas, 



pesadas, barulhentas e 
ultrapassadas. 
Remtronic 2000, 
A maneiro mass 
avoncada de simpliiicat 
o trabalho da secretana. 



Rcmmcron 

SEMPflE UMA NOVA IfrfkA 




prune ir a 
maquina de 
escrever 
eletronica 
brasileira. 



Dots programas, um em FORTRAN e outro em BASIC, 
vao ajudd-lo no cdlculo de integrals atraves do Metodo Trapezoidal 



Integra^ao Numerica 



Hernan Campero Lopez 

Existem varios metodos para 
executar integragao numerica, e 
um deles e o metodo ou regra Tra- 
pezoidal. 

Vamos supor que tivessemos 
que calcular a integral definida: 



■L 



f ( x ) d x 



Devemos proceder da seguinte 
maneira: dividimos o mtervalo 

a| |b em n subintervalos de 

compnmento h = (b-a) / n, cons- 
tames Chamamos cada ponto de 
divisao de intervalo de no Temos 
entao os seguintes nds: 



• . 



■ nh*b 



Calculamos os valores da fun- 
gao t{x) nos nbs e aproximamos a 
integral de cada intervalo [Xj.-| , X-|] 
pela area do correspondente tra- 
pezio (vejaafigura 1). 
FIGURA1 




E intuitivo que, conforme au- 
mente o numero de nds de malha. 
obtenhamos uma area mais apro- 
ximada ao valor integral. O valor 
aproximado da integral e dado pela 
soma de todas as areas dos trape- 
zios, visuaiizados na tigura 1 Ana- 
iiticamente. teremos 
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Existe um erro que, por defini- 
gao, e dado pelo valor da integral 
(1 ) menos o valor T(h). Chamamos 
este valor de E(h). 

Demonstra-seque: 



E(h)-(-(l>- 


»)/12> .h 2 .f "(c) 

<■ dai ven que 


, para A-cih 


lioE<ti)-0 


e 


lin>T(h>-l 



FIGURA2 



Chegamos a um "bom" resulta- 
do quando executamos a Regra 
Trapezoidal para diterentes valo- 
res de h (e consequentemente de 
n), obtendo: 



[|lij - TCh,, 



, onde erro e um valor de preeisao 
pre-fixada. 

Para obter vaiores T(ho). T(h-j), .... 
etc. devemos avaliar T(n) mais de 
uma vez para diterentes valores de 
h. 

Podemos economizar estorgo 
computacional nas avaliagoes de 
T(h)eT(h')seadmitirmos h' = h/2. 
Teremos entao h' = (b-a) / n com 
n par, sendo sempre heh' passos 
sucessivos. Assim agindo, podere- 
mos utilizar os antigos nos, pois 
estes tambem serao nos do novo 
esquema montado com h', isto e. 
os intervalos se originam a partir 
dos antigos intervaios, mantendo 
os seus nos e introduzindo os no- 
vos nos. Os nds de indice par da 
nova malha coincidem com os da 
antiga malha. (Veja a figura 2). 



Pas so h 



n - 2 ' n - 1 



b=x 



Passo h'=h/2 



a = x , | *- 



7 8 9 



'2n-l 



b=s. 
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Nomenclatures © tundamentos 
matematicos: 



PROGRAMA EM BASIC 



• h- (k-»>/n 



• T(h>-!lCS, • S, 1 



! 1 3 



il-l 

K-l 



2«l-l 

K-l 
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s; * s, * e [(loCK-tjti') 



Trooi inl4(>: 



• T(h*l • ll' (^^- ' t f t«* (an-ufc'*^ 



A economia do esforco compu- 
tacional esta em nao reavaliar f(x) 
nos nos da antiga malha. Apresen- 
tamos duas listagens, urna em 
FORTRAN, a qual e uma sub-rotina 
que tern como parametros: 
EX1 — Extremo inferior da integral 
EX2 — Extremo superior da integral 
ERRO — Erro maximo admissivel 
(precis§o) 

ZZNNNN — Funcao a ser calcu- 
lada (argumento da integral ou in- 
tegrando) 
T — Saida do valor da integral 

A outra. escrita em BASIC, foi 
feita para urn Apple I! com CP/M e 
tern o mesmo objetivo da sub-roti- 
na apresentada em FORTRAN. 

Algumas modificagoes deverao 
ser feitas para a execucao do pro- 
grama em outros microcomputa- 
dores. Para facilitar a conversao. 
lembramos que, no Apple, o co- 
mando HOME serve para limpar o 
CRT (video) e o comando VTAB N 
faz tabulagoes verticals em N li- 
nhas. No caso das variaveis, nun- 
ca esquecer que deverao ser es- 
truturadas com uma so letra, ja 
que nem todos os micros aceitam 
BASIC com variaveis de varios ca- 
racteres. 



NOTA: Deve-se tomar cuidado ao 
insertar a funcao desejada na linha 
70, pois isto pode provocar erros 
fatais. 

Hernan Campero Lopez e estu- 
dante de Engenharia Mecinica no 
tnstituto de Ensino de Engenharia 
Paulista. E auto-didata em compu- 
tacao, possui um Apple II e desen- 
volve programas nas areas de con- 
trole de projetos, processamento 
de palavras, arquivo e dados, co- 
mercial e cientifica. 
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JO REM **** PROGRAM A INTEGRACAO NUMER1CA **** 

20 REM **** COLOCAR FU.NCAG DESEJADA NA INSTRUCAO 30 **** 

30 HOME s VTAB 9 

40 INPUT"EXTREMO INFERIOR E SUPERIOR <EX1,EX2> 

50 HOME : VTAB 9 

60 INPUT"PRECISSAO= ".ERRO 

70 HOMES VTAB 9s PRINT" AGUARDE ..... " 

BO DEF FNZZ <X)=EXP<-(X 2/2) ) 

90 GOSUB 270 

100 HOME 

110 VTAB 9 

120 PRINT"EXTREMOS DE INTEGRACAO" 

130 PRINT 

140 PRINT"EX1=";EX1; sPRINT" EX2="}EX2 

150 PRINT 

160 PRINT 

170 PRINT"ERRO MAXIMO ADMI T IDO=" ; ERRO 

ISO PRINT 

190 PRINT 

200 PR I NT "VALOR DA INTEGRAL=" ; VI 

210 PRINT 

220 PRINT 

230 INPUT"OUTRO CALCULO <S/N>";S* 

240 IF S*="S" GOTO 30 

250 HOME 

260 END 

270 REM **** S/R REGRA TRAPEZOIDAL **** 

280 H=EX2-EX1 

290 N=l 

300 Sl=lFNZZ(EXl>+FNZZ(EX2> ) /2 

310 S2=0 

320 T=H*S1 

330 H=H/2 

340 N=2*N 

350 TA=T 

360 S=0 

370 N3=N-1 

3B0 FOR IN=1 TO N3 STEP 2 

390 S=S+FNZZ <EX1+(IN*HM 

400 NEXT IN 

410 S2=S2+S 

420 T=H*<S1+S2) 

430 IF <ABS(TA -T))-ERRO THEN 330 

440 VI=TA 

430 RETURN 



.ex i, ex; 



SUB-ROTINA EM FORTRAN 



SUPRPIJ r I Nt Tl NNWN (EX1,EX2, ERRO, I ?NNNN, T ' 

H=EX2-EX1 

N=l 

S1=(1ZNNNN<EXI >+ZZNNNN(EX2) > /2. 

S2=0 

T=H*S1 
543 H=H/2. 

N=2*N 

TA = T 

S=0 

N3=N-1 

DO 654 IN=1,N3,2 
654 S=S+ZZNNNN<£Xl+FLOAT C IN) *HV 

52=S2+S 

T=H*CS1+S2> 

IFlABS(T-TA) .GT.ERRO) GO TO 543 

T=TA 

RETURN 

END 
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Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros S. A, 

Pela emancipacao tecnologica do pais. 

Existem hoje no mercado milhares de aplicacdes geradas a partir dos 

equipamentos Cobra, seja para a elaboracao do censo demografico. 

para apurapao do pleito electoral. previsOes meteoroldgicas, controle de trafego 

aereo ou levantamento de dados sismicos para prospecqao de petrdleo. 



itos de inf lacao, 

externa, 

desemprego, 

dutividade-. 

daC 



ra. 



Neste nosso momento de intenso debate sobre as 
questoes economicas e sociais do pais, e facil observar 
que nenhuma conversa se estabelece com um minimo de 
profundidade sem levar em eonta um dado, um numero, 
um indice. 

Seja a divida externa, o desemprego, a inflacao, 
os problemas do INAMPS ou da agricultura, tudo gira 
em torno dos dados que evidenciam, ma is do que 
qua.Iquer adjetivo, a nossa realidade atual. 

E que o Brasil aprendeu a pensar se utilizando dos 
recursos da inf ormatica . Porque sem esses recursos seria 
impossivel chegara informagoes taocomplexase 
abrangentes com a agilidade gue a vida moderna requer . 

A Cobra , desde a sua criacao, sempre esteve voltada 
para a geracaodeuma tecnologia propria em inf ormatica, 
seja atra ves de suas proprias pesquisas ou da absorgao 
e gradativa nacionahzagao de tecnologias estrangeiras . 

Pelo seu pioneirismo como empresa brasileira no 
setor, fez-se tambem responsavelpeloamadurecimento 
dessa mentalidade de inf ormatica, desse "pensar 
em dados" sem o qual e impossivel 
administrar, eleger prioridades, tomar 
posicoes. 

Diante disso, quer continuar sua 
missao, sem se permitir esmorecer ou 
estagnar na busca de nossa emancipagao 
tecnologica. Pois pelo ritmo com que se 
desenvolve essa tecnologia no mundo, 
parar significa simplesmente retroceder. 




Conte 
com a Cobra 

ou conte 
com o abaco. 




Abaco - instrumento para 
calculos surgido na Antiguidade. 
Verdadeiro ancestral dos rnodernos 
equipamentos de computacao. 






Atraves de uma andlise da organiza^ao dos registros e sub-registros e doformato dos dados 
e instru^oes armazenadas, este artigo introduz a memoria da 77-59. 



Organiza^ao da memoria 

da TI-59 



Baker Jefferson Mass 



Apesar da tendencia atual indi- 
car ciaramente um futuro predomi- 
nio de computadores pessoais e de 
caicuiadoras com linguagens de 
nivel superior (1 ) em aplicagoes ho- 
je preenchidas por caicuiadoras 
cientificas tradicionais, algumas 
dessas caicuiadoras, como 6 o ca- 
so da TI-59, introduzida em 1 977 (2), 
sao bastante poderosas para uma 
ampla classe de problemas, o que 
faz com que contmuem em eviden- 
cia Sao instruments muito sofis- 
ticados e por demais iiteis para 
serem simplesmente "encostadas". 
Muito ao contrario, um prego rela- 
livarnente acessivel e uma politics 
mteligente de maxima utilizacSo 
poderSo manter um grande nume- 
ro dessas caicuiadoras em uso 
ainda por um bom tempo. 

Para expiorar ao maximo todos 
os recursos de uma calcutadora e 
necessario conhece-la a fundo. No 
caso da TI-59. ha muito que conhe- 
cer Por uma questaode espapo, a 
documentagao fornecida no ma- 
nual da TI-59 (3) nao esmiuga todos 
os detalhes da memOrla, o que seria 
interessante sob varios aspectos 
Este artigo e uma tentativa de am- 
pilar um pouco mais as mforma- 
goes sobre a memoria desta ma- 
quina 
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O ARRANJO EM REGISTROS 
E SUB-REGISTROS 

A mempria de uma TI-59 e com- 
posta de 120 celuias que chama- 
mos aqui de registros. Cada regis- 
tro, por sua vez, e subdividido em 
8 sub-registros ou registros de ins- 
tructs, num total de 960 sub-regis- 
tros. Um numero qualquer, ao ser 
armazenado, ocupa um registro in- 
teiro, ou seja, 8 sub-registros. Por 
outro lado, uma instrugao de pro- 
grama ao ser armazenada ocupa 
apenas um sub-registro, ou seja, 
apenas 1 /8 de um registro. 

Os usuarios normalmente refe- 
rem-se aos registros como "mem6- 
rias", e a expressao "passos de 
mem6ria" e frequentemente en- 
preg*ada para designar sub-registros. 
Nessa linguagem, a TI-59 dispOe 
de 120 "memorias" ou 960 "pas- 
sos". Nem todos os registros, po- 
rem, podem receber numeros pa- 
ra serem armazenados. Apenas 
uma parte dos 120 registros pode 
ser utilizada para armazenar nume- 
ros; a outra parte e reservada para 
armazenar instrugoes de programa. 
uma em cada sub-registro, oito por 
registro. 

Como em computadores e cai- 
cuiadoras mais complexas, a me- 
mOria da TI-59 e particionada, o 



que signitica que a fragao que ar- 
mazena numeros (dados) e variave! 
e que o usuario pode escolher uma 
Iragao maior ou menor para dados 
ou para um programa, de acordo 
com cada situagao particular. Ha 
um limite na TI-59, de 100 registros 
para dados. Podemos empregar to- 
dos os 120 registros (todos os 960 
sub-registros) para armazenar ins- 
trugoes, mas nunca poderemos 
armazenar mais que 100 numeros. 
Nao podemos, por exemplo. trans- 
formar a calculadora num banco 
exclusivamente de dados. Sempre 
sobrarao ao menos 20 registros 
para armazenar instrugoes (160 sub- 
registros). 

Da maneira como foi projetada, 
a TI-59 impoe uma restrigao adicio- 
nal: o numero de registros escolhi- 
dos pelo usuario deve ser sempre 
um multiplo inteiro de 10, Assim, 
pode-se reservar 80 ou 90 registros. 
mas nao ha meios de reservar 83 
ou 87. Naturalmente, o arranjo es- 
colhido para a mempria tern que 
ser conhecido peia calculadora pa- 
ra que dados nao sejam interpreta- 
dos como instrugoes e vice-versa. 

A maneira de intormar a calcula- 
dora do arranjo desejado e alraves 
da sequencia N 2nd Op 17. onrie 
Neo numero de dezenas de regis- 
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Figura 1 



Figura 2 - OrientagSo dos registros e sut 
registros 



POSSIVEIS ARRANJOS DA MEMORIA DE UMA CALCULADORA TF.-S9 



REGISTROS 
DE DADOS 


REGISTROS 
OE 1NSTRUC0ES 


N" TOTAL 
DE REGISTROS 


SUB REGISTROS 
DE INSTRUCOES 





120 


I 20 




960 


IO 


1 10 


1 20 




B BO 


20 


100 


1 20 




8 C 


30 


90 


120 




720 


40 


BO 


120 




6 40 


50 


70 


120 




5 60 


60 • 


60 • 


120 * 




460 * 


70 


50 


120 




4 00 


BO 


40 


1 20 




320 


90 


30 


I 20 




240 


1 00 


20 


1 20 


1 


1 60 



#■ Affonio normal, tleothido auto mo L icamtnt* ptla calculodoro ao »»r liaado 



iros que desejamos. Se quisermos 
40 registros para dados e os restan- 
tes para programs, introduzimos 4 
2nd Op 17, apos o que esse arranjo 
estara vigorando. O visor apresen- 
tara 639.39, indicando que estao 
disponiveis os registros de 00 a 39 
e os sub-registros de 000 a 639. 

Qualquer arranjo escolhido pelo 
usuario e "esquecido" quando a 
calculadora e desligada. Ao ser li- 
gada, vigora automaticamente 
479.59. Quando houver duvida 
sobre o arranjo que esta vigorando, 
este pode ser conhecido em qual- 
quer momento introduzindo-se 
2nd Op 16. A figura 1 da urma visao 
clara dos arranjos possiveis. 

ENDERECAMENTO 

Cada registro e cada sub-regis- 
tro tern urn numero de ordem que 
constitui seu "enderego". Os sub- 
registros vSo de 000 ate 959 e os 
registros vao de 00 ate 99. Como 
ha, na realidade, 120 registros, a 
numeragao destes poderia em 
principio ir de 000 ate 119. Porem. 
como no maximo 100 podem ser 
usados como registros propriamen- 
te ditos (para dados), os numeros 
de 00 a 99 sao suficientes para en- 
dereca-los. S5o empregados so- 
mente dois algarismos decimais 
para os registros porque, alem de 
economico, evita confusao com os 
enderecos dos sub-registros, que 
sao de tres algarismos. Possivel- 
mente a escofha de 100 como limi- 
te para o numero de registros foi 
uma decisao de projeto, tomada 
em funcao dessas vantagens. 

A ordenacao dos registros e sub- 
registros tern duas origens opos- 
tas Se imaginarmos a membria co- 
mo um bloco retangular (veja a 
figura 2), os registros estarao em- 
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NSTRUfOES 
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Figura 3 - Estrutura detalhada da memdna da Tl-59 
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_ULTIMO REGISTRO 
ACESSIVEL PARA 
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ORGAN IZAQAO DA ME MORI A DAT I -59 



<t0 formats de , ."" ri umero *rfnaienaijiZ) num regtsUo Qualquet 
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05 SllUlS 

E DO LXPQENTt 



gansmos menos signifies twos da 
mantissa serao considerados ze- 
ros, A figure 5 mostra o codrgo 
para os sinais da mantissa e do 
expoente de de2 

O uOimo a i gar is mo s6 set A in> 
par quando uma snstrucao for in- 
terpretada como fazendo parte de 
urn numero. Quando um numero 
for nomnalmente armazenado rum 
regis! ro alraves de STO, o ultimo 
algarismo sera sempre par A figu- 
re 6 mostra varies exempios que 
ajudam a melfior compreendef o 

figura 5 



oilhaetcs -o™ c pfrmeiTO em&afxo 
r? r.ryn p ,om crescenle de 

ba«xc pare cma Por outfo lado, o 
primejfo sup-fsgislrp esia no (opo 
e a comagem e'pa-i bated Dentro 
de un 3 regislro, os suo-re- 

gi$tr: :'de^ados da Orreila 

oara a ^sqye f aa corno mostra a 
figura 3 mode o oessa figure e 
urn dos ma«s uteis par a se compre- 
endef o funcionamenid da memo- 
nadaTl-59 



OFORMATO DOS DADOS 
ARMAZENAOOS 

To r .; ladQS sao armazena- 

dds na men la Tl-59 na nota- 

ca.0 cieniihca ds Don!o Mutuants. 
comapri'- i varisndode 1 a 

9 Apes a* de rt^o set possivel in- 
t rod us- t pelo red ado ma is do que 
lQalgar<smo5 3~ jfn Ties mo nume- 
ro. ope/a^Oes nternas produzem 
■aoos :C'T 13 algarismos, e 
quaiquer nume*£ ttoduztdo pefO 
usuano ou nio rem sua mantissa 
armazenada ;:om 1* algansmos 
decimals em a^aiaue 1- dos regis- 
tros Num redisrr Uquer, os 6 
Sub-HregistfQS I I '.ico mais sig- 
nificative armazenarr. do<s a dois. 
os i2 alga rrsmos ^a'S signlfleafi- 
vos da mantissa decimo-tercei- 
ro algansmo e atrnazenarjo na me~ 
lad&dosetimcsuiD-'agisiro Na ou- 
tre meiade do s^llmc autMeglatTO 
e na Dnmeira meiade de Q'ta^o sub- 



regis? ro e armazenado o expoente 
de de? Finalrnente* na uliima me- 
tade do oitavo sub-registro e arma- 
zenado um codigo, de um alganK- 
mo, para os sinais da mantissa e 
doexpoente Urn exempio escJare- 
cedor 6 o da figura 4, que mostra 
como licaria armazenado o nume- 
ro 123,4567891234. O ultimo alga- 
rismo no registro, zero, nesle caso, 
indlca que a mantissa e o expoenie 
sSo positives. 

Quando urn nOmero e introduzi- 
do pelo teclado. os ires uttimos ai- 
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tormalo dos dados e o codigo para 
sinais 




CURSOS 

TECNICOS 

ESPECPALIZADOS 

CONVIDAMQS VOCE A SE INSCflEYER NO CEDP. 
EM 1 HOCA 'JAM OS L HE ENSFNAfl JMA PflOFFSSAO 



PflOfiRAfWACAO EM 
COMPUTAMflES 



COM 



EM 
'UXKES 






*m(K:iiaii,; 
MinU, mi. | m> 



PEflFUHACAQ EM 
__MjAOUiWAS l&M .. 

' Pprfcnj**" 

Ajfib«i di i»ij! 

MinhJ [ir£t*notti 



' l *dr 



DIGITACAO 



QltlTADOH 



MTILOGBARA 



LJ 



CurH/Trtmimnl*" 
IBM«sJtri Oimtll mKlnci 

Hinm.lic«i«nMti 



□IHEqftd;pRQF,JOAOCURVElO 



Mill* 

-H^n-lH^J f ri.; Jrt-7U3 

(Ct**ri* CMM^tialda 

NITH61 
Ruj dj (iiKfi^l'i. 37 

i.. jl". i Paz| 

!■' i j iii.ii-. m di 

I iHHJ-f i I* Sijbrrkijj. 

1*1.. 11KM7H3 

|.4o Uda 4a CW 

i^jdurf iu 1 « J] 

■*. i .i.i Anunl 
fX-atfr, 42T 



Inscri^oes 
Abejrtas 



HA1PH CENTRQEDUCACrOWALDEPROCESSAMENTQS D£ DADOS DO BRASIL 



1SQQETE EM ACR1LICO, MADEIRA E CHAVE 

PR ECO UNTTABIO T1PO 5 1/4" OS 1 3 800.00 
TIPG8' CrS 21 200.00 

DE3PACHAMOS PARA TODO O BRASIL MANDAB CHEQUE NOMINAL 
PARACMBMlCROCOMPUTADOHpr BPASli TTn.A 

F!-i i-V ■ • PU 
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ACERTE NA MOSCA 




GLOBUS DIGITAL 



AO CONSULTAR OUEM ENTENDE, A COMPUTERLAND 
VAI LHE INDICAR COM PRECISAO QUE VOCE PRECISA 



• Micro Computadores e Perffericos 

• Suprimentos; Disquetes, Fflas 
Impressoras a Formularies 

• AssistSncta Teen Sea e Manutencao 
de Micros Nacionais © Importados 



Livros e Revlstas Tecnicas 

Programas; Cientificos, Comerciais, 
Educacionais e Jogos 

Leasing a Financiamento de 
Equipamentos 




Computerlond 



Av AngeEica, 1996- TEL(01 1)258 3954 258-1 573 256 3307-TELEX 01 1-36271 -IOCA- BR SAO PAULOBRASIL 



ORGAN IZAgAO DA MEMORIA - Tl 59 



i 6 - Exemptos do tormato para o armazenamento de dados 
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A possibilidade de partictona- 
mento da membna leva a uma se- 
ne de sitjagoes e caracteristicas 
que devem ser obngatoriamente a- 
naiisadas pa r a a correta utilizagao 
e funcionamento da TI-59 A situa- 
gao mais imponante ocorre quan- 
do o arranjo da membria e mudado, 
de tat maneira due a nova area es- 
coihida para msuucbes se superpbe 
a uma area antenormente reserva- 
da para dados ou quando a nova 
area reservada pa^a dados englo- 
ba uma area antes 'eservada para 
'nstrugbes Os dados sergo inter- 
pretados como ms'.rLgbes e as ins- 
trugoes serao interpreiadas como 
aados Se isso ocorer, sera quase 
sempre de maneira cabtica e inde- 
sejavel. sendo necessano portanto 
observar cuidadosamente o arran- 
jo da memona quando. Dor exemplo, 
se (rabalhar com canoes magneti- 

cos 

Por outro lado, aigurs concertos 
mteressantes podem sure" devido 
aoparticionamento A caracteriza- 
gao de um programa por urn ou 
mats numeros e um exemplo. Se 
um programa curto couber num 
coniunto de 8 sub-registros. pode- 
mos armazenar o programa num 
sb regisiro, de tal forma que, com 
uma mudanga no arranjo da memo- 
na. o programa todo passe a ser 
unico numero Suponhamos o 
programa simples, descnto a se- 
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guir, destinado a calcular o cubo 
do modulo de um numero, e que 
este programa esteja armazenado 
nos ultimos 8 sub-registros do ar- 
ranjo 959: 



KNUERECOS 


TEC LAS 


jmstrucOes 


952 


2nd | x i 


i,v 


953 


y x 


ts 


954 


1 


K 


955 


- 


n 


956 


R S 


91 


957 


GTO 


El 


958 


9 




939 


5 2 


53 



959 


958 


957 


956 


955 


954 


953 


952 


52 


09 


61 


91 


95 


03 


45 


50 



Se mudarmos o arranjo da me- 
moria, digamos, para 479.59. esses 
sub-registros passam a ser o re- 
gistro de dados n? 00. e nele estara 
armazenado o numero 

5,209619195034 . 1055 que o visor 
mostrara arredondado para 
5,2096192 . 1055, Em principio, 
seria possivel primeiro armazenar 
esse numero no regisiro 00 e, a 

i 

. i ..ao como nao se ooae 

mtroduzir mais do que 10 aigans- 

pelo teclado e necessano re- 



correr a um artificio como, por e- 
xemplo, oseguinte: 



5,209619195034 
,54 



:<■ 



55 



10 55 + 



2 . 10" 



+ 9 . 10 52 + 6 



10 51 ♦ 



1,19195034 . 10 



50 



Nenhuma das parcelas excede 
8 algarismos e, portanto, podem 
ser introduzidas uma a uma. A so- 
ma tera 13 algarismos e, se arma- 
zenada no registro 00, se trans- 
formara no programa acima apbs 
convertermos o arranjo para 959. 

Este ou outro artificio poderia 
ser executado por um programa, o 
que sugere a ideia de um progra- 
ma capaz de "escrever" um outro 
programa. Se num determinado 
programa forem incluidas instru- 
gbes para armazenar o numero 
acima do registro 00, teremos um 
programa capaz de "escrever" um 
programa. Programas mais longos. 
ocupando mais do que 8 sub-regis- 
tros, podem analogamente ser ca- 
racterizados por um conjunto de 
numeros. 

Com a partigao § possivel tam- 
bem armazenar instrugoes que nao 
existem ou que nao podem ser in- 
troduzidas no modo LNR, exceto 
como parte de um enderego. Por 
exemplo, nenhuma teda ou teclas 
correspondem a instrugao 26, ex- 
ceto no caso de um enderego. O 
numero 56 corresponde a 2nd Del, 
mas essa instrugao nao pode ser 
armazenada a menos que faga 
parte de um enderego, Nao obs- 
tante, podemos armazenar um 
numero que contenha o grupo 56 
na mantissa ou no expoente, de tat 
maneira que o programa resultan- 
te de uma modificagao no arranjo 
da membna contenha a instrugao 
56. A titulo de exemplo, modifican- 
do-se levemente o programa para 
calcular cubos, tem-se: 



EHDERECOS 


TECLAS 


tMSTRUCOES 


<■:..' 


y" 


-: : 


1 ! 


3 


01 


■ ; 
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, s 


i 5 5 


"2nd n*l" 


• 
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Este programs nunca podera 
ser introduzido no modo LRN mas 
se o fosse, o registro 00 conteria o 

seguinte: 

959 958 957 956 



955 954 953 952 



52 


09 


61 


91 


56 


9 5 


03 


45 



que corresponde ao numero 
5,209619156950 • 10", o qua! po 
de perfeitamente ser armazenado 
em 00. 

Como ja foi assinalado, loda vez 
que um numero e armazenado num 
registro, o ultimo algarismo sera 
par. No exemplo anterior, ao con- 
vertermos o arranjo da memdria, a 
instrucao que surgira no sub- 
registro 952 sera 44 e n^o 45, mas 
para corrigi-ia basta apertar a ins- 
trucao correta (y*) no modo LRN. 
O programa esiara armazenado, 
podendo-se de passagem observar 
que a instrucao 56 na posicao em 
que se encontra nao produz efeito 
algum. 



CONCLUSAO 

De forma nao exaustiva, foram 
analisados os possiveis arranjos 
da memdria de uma TI-59, o 
enderegamento e o formato dos 
dados armazenados. Alguns 
exemplos ilustrando o que pode 
ocorrer quando se modifica o ar- 
ranjo de registros e sub-registros 
foram considerados, sem esgotar 
todas as sutilezas da TI-59. 

A troca de dados por instrugoes 
ou vice-versa pode ser danosa 
quando sao utilizados cartoes mag- 
neticos. mas pode ser eventual- 
mente util. Para que isso ocorra e 
necessario ir mais adiante e explo- 



PROGRAMAS PARA DETERMINAR A LOCALIZAQAO 
DEREGISTROSE SUB-REGISTROS 



1 - Este programa determina em 
que registro esta localizado um de- 
terminado sub-registro. Introduz-se 



o numero correspondente ao sub- 
registro, e o programa fornece o 
numero correspondente ao registro. 



rar mais a fundo alguns dos aspec- 
tosaqui ressaltados. 
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2 - Este programa determina os 
sub-registros extremos de um de- 
terminado registro, Introduz-se o 
numero correspondente ao registro 
e o programa fornece um numero 
fracionario. A parte inteira corres- 
ponde ao numero do sub-registro 



mais significativo; a parte traciona- 
ria corresponde ao sub-registro 
menos significativo. Por exemplo: 
o registro 59 comega com o sub- 
registro 480 e termina com o sub- 
registro 487. O numero fornecido 
pelo programa seria 487.480. 
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ALGOL — ALGOrithmic Langua- 
ge. Linguagemalgorftmica. Lingua- 
gem de alto nivel. especialmente 
voltada para aplicagdes cientfficas, 
onde seja predominance o uso da 
logica. 

Buffer — Memoria temporaria. E 

uma area da memoria do compu- 
tador onde os dados sao armaze- 
nados temporariamente para se- 
rem processados ou transferidos. 
A utilidade dos buffers se evidencia 
sempre que, na entrada, o compu- 
tador \a esta processando outros 
dados e, na saida, o periferico nao 
da vazao aos dados na mesma 
velocidade com que sao proces- 
sados. 

Bus — Urn caminho para sinais 
eletricos que tenham uma mesma 
funcao. E, normalmente, urn fio ou 
um cabo. 

CAD/CAM Computer Assisted 
Design/Computer Assisted Manu- 
facture. Projeto/fabricagao auxilia- 
dos por computador. Sao metodos 
normalmente usados em compu- 
tadores de grande porte, pois sao 
necessaxios maior espago de me- 
moria e mais capacidade de pro- 
cessamento. 

Cadeia de caracteres (String) — 

Um dado formado por um conjunto 
de caracteres alfanumericos e/ou 
especiais, sendo representado in- 
ternamente (na memdria) atraves 
dos cddigos ASCII, EBCDIC ou 
outros. 

CAI — Computer Assisted Ins- 
truction. Aprendizagem atraves de 
computador. Neste caso, estabe- 
lece-se um dialogo entre o homem 
(aluno) e a maquina (professor), a 
qual e capaz de apontar os erros 
daquele, bem como fomecer as 
respostas corretas. 

Campo — Espago reservado pa- 
ra um item especi'fico de informa- 
gao em um registro de dados. O 
tamanho do campo e determinado 
no programa e cada posigao do 
mesmo corresponde a um carater. 



CBASIC — Commercial BASIC. E 
uma versao do BASIC compilado 
que tern maior flexibilidade que o 
BASIC interpretado. 

Constante — Valor atribuido a 
uma variavel, o qual nao sera modi- 
ficado em tempo de execugao. 

Firmware — Programa (software) 
armazenado permanentemente em 
memoria ROM. 

Hardware — Termo que designa 
os componentes fisicos do compu- 
tador, como chips, porcas, parafu- 
sos, fios, teclado, video etc. (Veja 
Software) 

indice — E uma chave utilizada 
para acessar um determinado ele- 
mento de uma lista de dados, po- 
dendo esta lista estar armazenada 
em um arquivo ou matriz. 

Input — (1) Dado de entrada no 
programa. (2) Relativo a entrada 
de dados. (3) Comando da lingua- 
gem BASIC que pede a introdugao 
de uma variavel para a continuagao 
de um programa. (Veja Output) 

Joystick — Periferico de entrada. 
composto normalmente por uma 
alavanca que pode ser inclinada 
em varias diregoes, a qual geral- 
mente indica a diregao dos movi- 
mentos em jogos. 

LSI — Large Scale Integration, 
Tecnologia utilizada para a confec- 
gao de circuitos integrados que 
agregam mais de dez mil compo- 
nentes. 

Margarida (Daisywheel) — Ttpo 

de impressora ou elemento de im- 
pressao de maquinas de escrever 
que tern o formato de um disco. 
Cada carater fica alocado no fim 
de uma "petaia" conectada ao cen- 
tro do disco. 

Output — (1 ) Dados que saem do 
computador sob a forma de relato- 
rios. Iistagens de programas, gra- 
ficos. arquivo de dados formatados 



etc. (2) Relativo a saida de dados 
de um programa. (Veja Input) 

Programa — Sequencia de ins- 
trugoes que fazem com que o com- 
putador execute uma determinada 
tarefa. Os programas podem ser 
escritos em tres nfveis: em lingua- 
gem de maquina (que e diretamen- 
te executada pelo processador); 
em linguagem Assembler (repre- 
sentagao simbolica da linguagem 
de maquina); e em linguagem de 
alto nivel (como o BASIC), que re- 
quer um compilador ou interpre- 
tador. 

Rotina — Conjunto de instrugoes 
que determinam uma tarefa a ser 
executada varias vezes dentro de 
um mesmo sistema. 

Silicio — Materia-prima basica 
para a construgao de componentes 
semicondutores (transistores, dio- 
dos) e chips, utilizados na eletro- 
nica digital e analogica. 

Sistema — ( 1 ) Em sentido amplo, os 
componentes fisicos e Idgicos 
(hardware e software, respectiva- 
mente) que, juntos, compdem o 
computador e determinam suas 
fungdes. (2) Conjunto de progra- 
mas que tern por finalidade a solu- 
gao de um problema. 

Software — Termo que designa 
a parte logica do computador, ou 
seja, programas ou quaisquer ins- 
trugoes codificadas que fazem 
com que a maquina execute uma 
tarefa. (Veja Hardware) 

Turnkey — Sistema de compu- 
tador, cujos hardware e software 
ja foram completamente desenvol- 
vidos e instalados de modo que. 
teoricamente, tudo a ser feito e ligar 
o computador. 

VLSI — Very Large Scale Integra- 
tion. Tecnologia utilizada para a 
confecgao de circuitos integrados 
que agregam mais de cem mil com- 
ponentes. 
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CompuShop 

Rua Dr. Mario Ferraz, 37 CEP 01453 Sao Paulo SP 

Telefones: (011)2100187 212-9004 

TELEX (011)36611 BVTE BR 

Estacionamento Proprio 

Abena de Segunda a Sexta, das 9:00 as 730 da noite, 

e aos Sabados das 9:00 as 5:00 da tarde. 



Lima linguagem de programacao que faz o computador pensar, deduztr e aprender. 
Em rdpidas palavras, e esta a definicao de LISP, a mola-mestra da Inteligencia Artificial. 



LISP, a linguagem 
inteligente 



Marisa da Motta 
Sandra Mary Hebihara 



Quern possui um microcompu- 
tador naeional compativel com o 
TRS-80 nao precisa. necessaria- 
mente, saber programar em 
BASIC Pode utilizar outras lingua- 
gens, como a LISP, por exemplo. 

Mas, o que e LISP ? Quern se in- 
teressa por computacao. certa- 
te |a ouviu falar dos progra- 
mas inieligentes desenvolviaos 
peios espedahstas em Inteligen- 
cia Artificial Programas inteli - 
gentes sao aqueies capazes de 
"er um texto em ingles e fa- 
zer perguntas sobre ele, de re- 
solver testes de inteligencia, de 
provar teoremas e de controlar 
SHRDLU (o robozmho inteligente 
iosia de brincar com pirami- 
cubos e esferas) Pois bem. 
LISP e a linguagem em que tais 
programas sao escritos. 

Se voce e engenheiro, matema- 
tico ou fisico, deve. com certeza, 
conhecer programas capazes de 
resolver analiticamente problemas 
de calculo diferencial e integral, 
manipular matrizes de mecanica 



quantiea e encontrar solugOes pa- 
ra complexos problemas de meca- 
nica celeste e fisica de plasma, 
LISP e a linguagem em que tais 
programas estao escritos. Se voce" 
e educador, ja deve ter ouvido fa- 
lar de LOGO e da tartaruguinha 
que ensina geometria as criangas. 
LOGO eescrito em LISP. 

Se voce e admintstrador ou pro- 
gramador comercial, possivelmen- 
te chegaram ate voce rumores da 
existencia de bancos de dados in- 
teligentes, os FRAMES e os 
ACTORS, que respondem pergun- 
tas em ingles e s£o capazes de fa- 
zer dedugoes. Estes bancos sSo 
implementados em LISP. Se voce 
e engenheiro eletrdnico, os siste- 
mas de CAD ("Computer Aided 
Design") ja devem ter merecido 
sua atengao Pois a maioria dos 
sistemas CAD de circuitos inte- 
grados, em largutssima escala. 
sao em LISP. Se voce e psicblogo, 
talvez tenha conhecimento de pro- 
gramas que simulam os mecanis- 



mos de aprendizado existentes na 
mente humana. Tambem tais pro- 
gramas sao em LISP, 

FACILDE APRENDER E 
PROGRAMAR 

Alguns de voces perguntar§o: 
" E por que nos, pobres mortals, 
que nao pretendemos programar 
robCs inteligentes ou bancos de 
dados que entendam ingles, deve- 
riamos programar em LISP ?" A 
resposta e simples: e mais facil 
programar nela. 

Nao se deve confundir facilida- 
de de programagap com facilidade 
de aprendizado. E facil aprender 
BASIC, mas nao e facil programar 
em BASIC. Somente programado- 
res profissionais experientes sao 
capazes de escrever programas 
inteligentes em BASIC. Ja umas 
poucas horas de estudo de LISP, 
conforme observou Winston, serao 
suficientes para colocar voce em 
contato com esta linguagem e, 
apbs umas tres semanas, voce po- 



■ Instalacao, modificagao e ampliagao 
de sistemas: 
"Hardware e Software" 



ASSISTENCIA TECNICA A MICROS E COMPLETA 
ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS 



■ Assistencia a Micros: 
Nacionais: Todas as marcas e modelos 
Importados: Sinclair - Trs-80 - Apple - 
Micro Ace - Rockwell - Cromenco 



■ Manutengaocorretivae preventive: 
"Hardware e Software" 

Outras marcas poderao ser atendidas 



Seia qual forseu problema, consulte-nos: Av. Presidente Vargas, 542 - sala 21 1 1 - Tel.: 571 -3860- Rio de Janeiro 
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dera ate mesmo escrever alguns 
programas. como: 

1) o que encontra analiticamente 
derivadas de f undoes; 

2) o que Simula um psicanalista 
anahsando um cliente Esse pro- 
grama, baseado em palavras-cha- 
ve, e capaz de manter uma par6dia 
de diaiogo com o "cliente". Foi es- 
crito em LISP por J, Weizenbaum; 

3) um banqumho de dados que res- 
ponde perguntas sobre Geografia 
ou Biologia. banquinho e capaz 
de aprender e deduzir. Dtgamos 
que voce diga para ele que a Bahia 
fica ao norte de Minas e. em segui- 
da. perguntese Belo Horizonte fi- 
ca ao norte de Salvador. Embora 
voce nao tenha Ihe dado nenhuma 
informagao sobre a posigao de 
Belo Honzonte em relagao a Salva- 
dor, ele a deduz ( a partir do fato de 
Salvador ser a capital da Bahia e* 
Belo Honzonte a capital de Minas ) 
e responde corretamente sua per- 
gunta. 

Interpretes LISP para o TRS-80 
(e para os micros nacionais com- 
pativeis com ele) sao vendidos por 
varias software-houses dos Esta- 
dos Unidos, Franga e Japao. Os 
programas de inteligencia artificial 
sao encontrados em livros espe- 
cializados no assunto, em livros de 
LISP e em revistas de computagao. 

EXEMPLOS E DEFINICOES 

Vamos fazer uma apresentagao 
geral do LISP e mostrar para voces 
como fica facil programar uma 
fungao. Algumas definigbes basi- 
cas sao indispensaveis: 

— Atomo e qualquer sequencia 
de letras maiusculas. simbolos ou 
digitos. Em um atomo nao sSo per- 
mitidos os simbolos de abre paren- 
teses, recha parenteses e virgula. 
Os atomos sao separados por es- 
pagos em branco (da mesma for- 
ma que separamos as palavras 
num texto em portugues). X4? 
32.A BCD sao atomos. 

— Listas podem ser uma sequen- 
cia de atomos separados por espa- 
go em branco, uma sequencia de 
listas entre parenteses ou uma se- 
quencia de listas entre parenteses 
e atomos. Exemplos: 

. 97? A.2 e iista. pois e uma se- 
quencia de atomos separados por 
espagoem branco; 
. (97? A3V) (27 B!C) e hstapois e 
uma sequencia de listas entre pa- 
renteses 

. ( (97? A3V) (27 B!C) ) COPOe uma 
Iista constituida de listas e atomos 

— Expressao S e uma Iista entre 

MICRO SISTEMAS Dezembio-82 



parenteses ou um atomo. Exem- 
plos 

. ( (35 B) LIVRO) e uma expressao 
S, pois e uma Iista entre parente- 
ses, 

. LIVRO e uma expressao S, pois e 
um atomo. 

. (35 B) (LIVRO) nao e express^ 
S, pois e uma Iista de listas que 
nao esta entre parenteses. 

Numa expressao S, o primeiro 
atomo e considerado o nome de 
uma fungao resto da expressao 
e a Iista de argumentos desta fun- 
gao. 

Vamos citar, como exemplo, as 
quatro operagOes fundamentals da 
Matematica: (ADD 1 2) = 3. A fun- 
gao ADD tern sempre dois argu- 
mentos numericos e tern por finali- 
dade somar esses dois argumen- 
tos. Analogamente, a fungao SUB 
subtrai o segundo argumento do 
primeiro: (SUB 4 1 ) = 3. A fungao 
TIMES multiplica seus dois argu- 
mentos : (TIMES 2 3) = 6 ; e a 
fungao DIV divide o primeiro argu- 
mento pelo segundo (DIV 15 5) 
= 3. 

Aos atomos, estao associados 
valores. Quando o computador 
precisa do valor de um atomo, ele 
consulta a chamada Iista de asso- 
ciagao. Na iista de associagao, o 
atomo e seu valor estao entre pa- 
renteses. Se estiverem separados, 
por virgula, o valor e um atomo 
e, se estiverem justapostos, o va- 
lor e uma Iista, Por exemplo, va- 
mos supor que o valor do atomo X 
seja 13 e o valor do atomo Y seja 
(BANANA MACA). Neste caso, a 
Iista de associagao sera: ( (X,13) 
(Y BANANA MACA)). 

Se quisermos colocar outro ato- 
mo com seu valor na Iista de asso- 
ciagao, usamos a fungao SETQ. 
Esta fungao possui dois argumen- 
tos: o primeiro e um atomo nao nu- 
merico e nao e avaliado. O segun- 
do argumento, que e o valor asso- 
ciado ao atomo, deve ser uma ex- 
pressao See avaliado antes de se 
aplicar SETQ. 

Veja o exemplo: avalio (SETQ Z 
(ADD 1 3) ) e a Iista de associagao 
anterior se torna: ( (Z,4) (X,13) (Y 
BANANA MACA)). 

Para sabermos se uma expres- 
sao S e um atomo ou uma Iista. 
basta usarmos a fungao ATOM. 

que tern como unico 
argumento a expressao S a ser 
avaliada. tera como valor T, se 
esse argumento for atomo, e NIL 
se for Iista (Tea primetra letra da 
paiavra mglesa true, que significa 
verdade, e NIL significa falso ). 

Suponhamos que a Iista de as- 
sociagao na membna do compu- 



tador seja a do exemplo anterior 
Entao, (ATOM Z) = T e (ATOM Y) 
= NIL. 

EQ pertence a mesma familia 
que ATOM, islo e, a familia das fun- 
goes que, quando avaiiadas, dao 
como resultado T ou NIL. No caso 
de EQ, o resultado sera T se seus 
argumentos forem identicos, e NIL 
em caso contrario. Exemplo: (EQ 

2 3) -^ NIL. 

A fungao que impede que uma 
expressao S seja avaliada chama- 
se QUOTE. Ela simplesmente cita 
seu argumento sem fazer nada 
com ele, ou seja, (QUOTE (ADD 

3 5)) * (ADD 3 5). 

MAISFUNQOES: 

Vamos definir agora duas das 
fungOes mais importanfes que 
existem: CAR e CDR. A fungao 
CAR tern por finalidade retirar o 
primeiro elemento de uma Iista 
nao vazia. Por exemplo: 
(SET Q A (QUOTE ( (3 5) (LAPIS 
BORRACHA)))) 
(CAR A) = (3 5) 

A fungao CDR tern por argumento 
uma iista. Sua finalidade e obter 
uma segunda Iista. removendo o 
primeiro elemento da Iista que Ihe 
serve de argumento. Veja o exem- 
plo: 

(SET Q A (QUOTE ( (35) (LAPIS 
BORRACHA)))) 
(CDR A) a (LAPIS BORRACHA) 

Se voce quiser construir uma 
nova Iista, chame a fungao CONS. 
Ela tern dois argumentos: o primei- 
ro e o CAR da nova Iista e o segun- 
do e o CDR. Se considerarmos. 
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(SETO A (QUOTE (FLOR FRU- 
TA))) 

(SETQ B (QUOTE (FOLHA CAU- 
LE))) 

(SET QC (QUOTE GALHO)) 
venficamos que (CONS AC) = 
((FLOR FRUTA) GALHO), pois 
(FLOR FRUTA), que e o valor do pri- 
meiro argumento, e o CAR da lista. 
enquanto GALHO, que e o valor do 
segundo argumento. tornou-se o 
CDR da lista. 

Repare agora: (CONS CB) = 
(GALHO (FOLHA CAULE)). 

Note que o CAR dessa lista e G.A. 
LHO, ou seja, e o valor do primeiro 
argumento da fungao, enquanto 
(FOLHA CAULE), que e o CDR da 
lista. o valor do segundo argumen- 
to. 

Vejamos ainda o que faz a fun- 

cao COND. Ela pode ter quaiquer 

numero de argumentos da forma 

(pi ci). onde pi e ci sao expressoes 

imagoes sao feitas da es- 

; , direita e o valor a 

i ;ao do primeiro c 

cujo p seja diterente de NIL. Vamos 

aoexemplo, 



(COND (Ed 3 (ADD 2 4) (QUOTE (CJERTOt)) 

(EQ 2 (ADD 1 1i (QUOTE (CORRETO«) 

(T (QUOTE rjUDOBEM))) 
P3 c3 



Ora, pie NIL, pois 3 = 6 Entao 
nao devo avaliar d . A prPxima ex- 
pressao a ser avaliada e p2; ela e 
verdadeira. pois 2 = 2. O valor da 
fungao e, portanto, a avaliacao de 
c2, ouseja.CORRETO. 

A fungao DEF permite outras 
fungoes. E importante notar que. 
em LISP, voce pode recorrer a RE- 
CURSIVIDADE, isto e. uma fun- 
gao e usada dentro da prppria de- 
finigao. Esta e uma das caracteris- 
ticas mais importantes da lingua- 
gem. 

Bern, esperamos que voce ja 
esteja apto a descrever inumeras 
fungOes. Vamos ver, por exemplo, 
a definigao do fatorial usando a re- 
cursividade: 



fatorial (n)=J 1,sen = 

lrUatorial(n-1),sen* 

Em LISP, esta dehnigSo flea as- 
sim: 

{DEF FATORIAL (N) 
(COND ((EQN 0)1) 
(T (TIMES N 

(FATORIAL(SUBNI) 

) 
) 

) 



Talvez, a maior dificutdade em 
se programar esta pequena fungao 
seja o uso f requente de parenteses 
(pessoas maldosas chegam a dizer 
que LISP e a abreviagao de Lots of 
Infernal Stupid Parenthesis). Mas 
esse obstaculo podera ser supera- 
do com urn pouco de treino. Maos 
a obra ! 



Marisa da Motta e Sandra Mart Hebi- 
hara curs am o 2? a no de Bacharelado 
em Matematica na UNESP de Rio Claro, 
SP. Para escrever o artigo, contaram 
com a orientacao do Prof. Antonio Cos- 
ta, autor do artigo " Inteligancia Art) 
ficial ". publicado em MICRO SISTEMAS 
n? 13. 
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- ASSEMBLER 

- O.S. - J.C.L. 



gEPRDD 



SERVIC.OS DE 

PROCESS AMENTO 

DE DADOS 



£ 



CENTRO EDI t ACIQN AL 
DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS 



• Rua Arthur Vasconcetos. 4 - Osasco 
Fone: 801.8768 -Sao 1 




monk 
NEWS 



> A MONK tem novo en- \\ 
dereco para "a" melhor 
compra de software para 
micros (varejo e atacado) 



> Mais de 50 programas 
para todas as necessida 
des. 

> Atendimento personali 
zado, satisfacao total e ga 
rantiapermanente. 



monk 



MICRO INFORMAT1CALTDA 
RUA AUGUSTA 2690 LOJA 
318CEP01412-.SPSP 
Tel. 247-7179 



CALCULADORAS 
HP 

Semi -novas c/Garantia 
Pela Metade do Preco 

HP 41C/CV Leitora p/41C/CV 

HP38C/E Impressora p/41C/CV 

HP33E/C 

HP 34C HP 97 

HP 32E HP 67 

HP 25 HP 37E 

HP 22 HP31E 

HP 21 

• Consulte-nos 
• Compramos e vendemos 
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O resultado 
de alta evolugao 
tecnologica: 




Em 



CP-200 

O MICRO 
COMPUTADOR 



pequeno 

espago fisico 

uma grande 

capacidade de 

trabalho: soluciona problemas cientificos. Da aulas de matematica 

e fisica, em varios niveis de complexidade. Realiza controJes 

bancarios e contabeis. Traga grdficos. Mantem o arquivo 

de clientes atualizado. Organiza o orgamento familiar. 

Diverte toda a famllia com jogos e passatempas, 

Emais o que V. quizer. 

Programe o seu microcomputador: CP-200. 

16k de memoria, ja incorporada. 
Novo teclado, coin 43 tecias e 153 funcoes, inclusive cientfficas e grahcas. 

Duas vehcidades de processamento-SLOW e FAST. Em SLOW voce 
acompanha o programa, obtern resuttados parciais, anima jogos de video, etc. 

interpretador de BASIC de 8k, residente. 

Sinai sonoro de acionamento de tecias - Permite total seguranga na digitagao, 

podendo ser acionado pelo programa. 

Ligado diretamente a rede de 110 V. 

Interface para gravador cassete comum e qualquer TV, a cores 

ou preto e branco. 

A venda na FILCHES e seus distribuidores. 



FILCRES - IMPORTAgAO E REPRESENTAQOES LTDA. 
Show-room e loja - Rua Aurora, 165 - TeL: 223-7388 - SP 
Vendas no atacado * Tel.: 531-8822 - ramal 277 
Interior e outros Estados - ramal 289 




TUPI OR NOT TUPI. B 



urmm 



Fapa ja seu pedido 




rmmr 



TELEX. 

OTl) -34224 
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do Oiapoque., 
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SvCOX CCNJRONICS rOO l>ft 
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COBKA HOC ,DS0l I IK 
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,/■■ ( r\ I 860,01) 
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lie Crt I 610,00 
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• "0 Microcomputador na Pranca Clinica". 
este e o semmano que a Academia de Cien- 
cias do Estado de Sao Pauio juniameme 
com o Insmuio do Coracao esiarao reait- 
zando de 10 a 14 de ianeiro'83. das 19 30 
as 23.00hs. no Predio Vetho da Renona da 
USP prego para a inscncao. ate o dia 
031*01/83. e de CrS 40 mil e. apds esse pra- 
zo, de CrS 45 mil Maiores mlormacdes peic 
lei. (011)211 5106 

• A J. Heger estara promovendo a parttr 
do dia 10 de janeiro/83 o curso tie Maie- 
maiica Fmanceira e Programacao para 
HP-i^C/SSC" Este curso sera mintstrado 
de segunda a quinta-feira, das 19 30 as 
22:30h, com duracao de tres semanas O 
preco para a inscncao e de Cr$ 30 mil 
Maiores informag5es a Av Moaci, 155 - 
Moema, Sao Pauio, tel. (01 1) 53 1 7324. 
com Fattma, 

• A ADP SYSTEMS miciara na primeira 
qumzena de laneiro/SS o seu curso de 

Ltnguagem BASIC" em tres horanos 
diferentes. aos sabados das 13 as I8 00h. 
as segundas, quartas e sextas-feiras. das 
19:30 as 22 30. e as lergas e qumtas-leiras, 
tambem das 19:30 as 22:30 Os cursos 
tern duracao de 45 horas e o preco para 
a matricula e de Cr$ n mil e 800. mais 
uma parceia de Cr$ 27 mil. paga 20 dias 
apbs o imcio das aulas Inscricbes e mlor- 
magbes a R Santa izabei. 305 - Centro, 
Sao Paulo. Tel. (01 1 ) 223 751 1 . 

• A loja Micro-Kit promove. em Janeiro. 
urn curso de ferias para adultos e cnan- 
gas sobre "Programagao da Lmguagem 
BASIC" As aulas serao tebficas e praticas. 
com o uso de mtcrocomputadores Apple 
Unitron AP-ll. Digitus. BVM Personal. 
TK82-C e CP-200 Ainda para ianeiro, outro 
curso da Micro-Kit. Uso de Programas 
Promos para Microcomputador 

A empresa ainda nao fixou a daia desses 
cursos, mas mforma que as vagas sao li- 
mitadas Inscngbes e mformacbes na R 
Visconde de Piraja. 303. si 210. tel |02D 
267.8291, Riode Janeiro 

• A Knstian Intormatica esia com inscri- 
gbes abertas para o curso de Lmguagem 
de BASIC, em vanas turmas. que ieia 
micio no dia 27 de dezempro. as segun- 
das e quartas-teiras. das 8 30 as 10 30 h. 
As aulas serao "ebncas e com pratica em 
maquinas do tipo DGT-100. TK 82-C. NEZ- 
8000 e CP-500 O prego do curso a ser 
eletuado em duas parceias de Cr$ 7 mil. 
mclui lodo o material didattco Cufsoi- 
este mesmo tema serao oferecidos "amoem 
em Janeiro A Knstian dca na R da Lapa. 
I20.gr 505, RJ. tel (021)252 9057 

• A ERKLA - Cursos e Kits Eletrbnicos esta- 
ra promovendo uma sene de cursos para a 
primeira qumzena de janairo/83 No dia 03 
tern micio os cursos "Microprocessadores 
8080 e 8085 . de seguncia a sexta-leira. 
das 19 as 23 00 h. e "Comoonentes E j e- 
tronicos ". as segundas, quartas e sextas- 
teiras. das 19 as 23.00 h Estesdois cursos 
tern duragao de 40 horas-auta e prego de 
CrS 43 mil O curso de Lmguagem BASIC 
Nivel I' tem Ouragao de 20 horas-au * e 
esta divtdido em tres turmas 

ou qutntas-feiras da c " 
sabao' 
■ 
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Nao pare seu programa nem perca a memoria 



gisiEffl 



Gerador Eletronico Portatil de 200 VA 



T 



[ 




Gerador Eletronico GERATRON 
e a solucao delinitiva para 
o problema de falha na rede 
eletnca Quando esta faltar. 
GERATRON continuara alrmentando 
o seu micro como se nada 
houvesse acontecido. Chame 
um representante hoje mesmo. 



GUARDIAN 



i^ Equipamentos Efetrdnicos Ltda. 

ALT A TECNOLOGlA EM ELETR6NICA INDUSTRIAL 

Rua Dr Gaf nier 579 - Roc ha - CEP 2097 1 

fliodeJane.ro Tcis (021 1 20 1 -0195 « 261-6458 

Represenuntes S Paulo (011) 270-3175 - Brasilia <061 1 225-0133 

Natal (084i 222-1946 - Recite (0S1I 268-1946 — Salvador (071 1 241-0064 



A implantacao de microcomputadores na agropecuaria e o ohjeto deste artigo, que mostra quais os 
sistemas necessdrios para um controle computadorizado de uma fazenda de gado. 



O micro na pecuaria bovina 




Alvaro Luiz Marques Magalhaes 



Oprodutor rural e um tradicional 
resistente a introdugao de novas 
tecnicas. 

As dificuldades na analise dos inu- 
rneros dados e a baixa rentabilidade 
da propria atividade dificuttam uma 
abordagem correta dos problemas. 
forgando quase sempre a decisdes 
mais simples, sem uma perfeita ava- 
haQao dos resultados. 

Este artigo visa mostrar algumas 
das possibilidades de ulilizagao do 
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microcomputador em fazendas, uma 
vez que a agropecuaria nao pode fi- 
car alienada desta evolugao. 

Para escreve-lo, baseamo-nos na 
nossa experiencia pratica de desen- 
volvimento de sistemas aplicativos 
de micros na pecuaria bovina em 
fazendas do Rio de Janeiro. 



INTRODUQAO 



No Brasil, a pecuaria bovina ainda 
e uma atividade mal explorada, 
ocupando areas rec6m desbrava- 
das e destinadas a criagao, ou ainda 
terras ja desgastadas pela agricul- 
tura. 

Pouca tecnologia foi empregada 
ate hoje para que houvesse uma ex- 
ploragao economica da agropecua- 
ria que, nos seus diversos ramos, 
representa uma grande fonte de ren- 
das para o pais. 
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Atualmente, devido ao aumento 
da exigencia de aiimentos. torna-se 
necessana uma exploragao pecua- 
ria com bases racionais, usando-se 
uma tecnologia mais adequada, on- 
de os novos conhecimentos de me- 
Ihoramento animal, nutrigao e con- 
trole higienico sanitario sejam difun- 
didos. 

Evidentemente, a modernizagao 
dos metodos de criagao nao e uma 
tarefa facil. Ao contrario, requer am- 
plos recursos humanos e materials, 
alem de um programa de trabalho, 
extensao e fomento a longo prazo. 

microcomputador, devido a uma 
serie de caractensticas como o seu 
baixo custo e facilidade de operagao 
e transporte, tende a tomar-se um 
poderoso auxiliar na solugao de inu- 
meros problemas, pois permite a ob- 
tengao de respostas rapidas e pre- 
cisas, tornando as decisdes mais 
objetivas. 

A utilizagao de diversos sistemas 
integrados fornecem ao empresario 
vaiiosas informagdes relacionadas 
aos setores de produgao e financeiro 
da atividade agropecuaria. 

Com base na nossa experiencia, 
passaremos a descrever varios sis- 
temas que consideramos basicos 
num controle agropecua.no por mi- 
cros. 



INVENTARIO 



Entende-se por Inventario o levan- 
tamento e cadastramento de todos 
os bens mdveis. imbveis, semoven- 
tej e material estocado na proprie- 
dade. 

Normalmente, ha uma dificuldade 
muito grande na localizagao, identi- 
ficagao e controle dos varios itens 
que compoem o patrimonio da em- 
presa agropecuaria, o que conduz 
a estimativas muitas vezes irreais na 
avaliagao da variagao do patrimonio 
ou no planejamento e execugao de 
projetos. 

microcomputador e de grande 
utilidade na elaboragao e controle 
do Inventario. Um sistema de contro- 
le do Inventario deveria ser dividido 
em cinco subsistemas, projetados 
de forma a facilitar a localizagao, 
controle e avaliagao em cada setor 
da empresa, permitindo a analise 
da variagao patrimonial e auxiliando 
o dimensionamento dos recursos ne- 
cessarios a implementagao dos pro- 
jetos e metas a serem atmgidos 

Um primeiro subsistema sena o 
referente a Terra. Conforme sua uti- 
lizagao, a terra e classilicada em 
areas de mata. culturas permanen- 
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tes, culturas temporarias, refrores- 
tamento, terras imprestaveis, pasta- 
gens etc. 

Ao inicio de cada ano, deve-se 
atribuir um valor medio por hectare 
a cada uma das categorias e fazer- 
se a avaliagao do aumento ou redu- 
gao de cada area, junto com sua 
respectiva alteragao patrimonial. Em 
areas destinadas a culturas perma- 
nentes, tambem devem ser avalia- 
das as variagdes de acordo com o 
prazo de utilizagao de cada cultura. 
tomando-se por base o custo de for- 
magao da area e sua depreciagao. 

Outro subsistema trataria das 
Benfeitorias A constante avaliagao 
da disponibilidade das benfeitorias 
para distribuigao do pessoal e dos 
animais torna possivel o planejamen- 
to antecipado das necessidades fu- 
turas. A discriminagao de cada uni- 
dade (casas de colonos. estabulos, 
troncos, cercas etc.), com seu valor 
e sua depreciagao ou amortizagao, 
permitem uma melhor previsao da 
reposigao de capital. 

As Maquinas e Utensilios tam- 
bem representam uma parcela con- 
siderave! do patrimonio da empresa 
e precisam, portanto, de um subsis- 
tema prdprio que permita uma ava- 
liagao do rendimento destes equi- 
pamentos, facilitando o planejamen- 
to de novos implementos. 

O controle do Inventario tambem e 
feito atraves da classificagao dos 
Animais segundo sua especie e ca- 
tegoria, o que ja exige outro subsis- 
tema. Os animais devem ser regis- 
trados no inicio e recontados ao final 
do ano, e sua variagao patrimonial 
ocorre em fungao da variagao do 
numero de animais e de mudangas 
de categorias, 

E, por ultimo, e preciso um subsis- 
tema para controle de Produtos e 
Materials. Os adubos, sementes, 
vacinas, defensivos, e aiimentos em 
estoque devem ser registrados no 
inicio e no fim do ano, e o subsistema 
deve permitir a realizagao de um 
controle de estoque mensal de cada 
produto, evitando-se que ocorram 
faltas ou estoques superfluos que. 
na maioria dos casos. acarretam pre- 
jut'zos devido a deteriorizagao des- 
tes produtos. 

NUTRIQAO ANIMAL 

O principal fator responsavel pelo 
exito da exploragao pecuaria e a nu- 
trigao correta e equilibrada do re- 
banho. Tres sistemas sao necessa- 
rios para o aiusfe da nutngao animal. 



^PROKIJUA 

'WJ SEBTH,<>S A PRfN'EKN VMKNTO ITttt 

EMPRESARIO 
MICRO 

FORME SUA PROPRIA EM- 
PRESA COM UM MICRO 
COMPUTADOR E PARTICIPE 
DE UMA REDE NACIONAL DE 
INFORMATICA EM FORMA- 
CAO. 

TEMOS SISTEMAS PRON- 
TOS PARA OPERAR EM 
QUALQUER MERCADO, COM 
ENORME POTENCIAL. DA- 
MOS TODA ASSISTENCIA 
INIC1AL DE CRIACAO DE SUA 
EMPRESA E ASSEGURAMOS 
ASSESSORIA CONTINUADA, 
SEM CUSTOS FIXOS. 
CONSULTE-NOS 



Av. Independencia 564 CJ. 101 

Tel. 10512) 24-6137- Porto Alegre RS. 



^p LOJA 

J MICRO-KIT 

ruOO S06«E MIC*OCOMPUTADOR 

• CURSOS DE bask: p adultos 

E CR!AN(, AS 

turmas pequenas Ault^ Pr&tU as 

com MICRO COMPUTADOR 

•CURSODE VISICAU 

• TREINAMENTO DE PESSOAL 

PARAEMPRESAS 

• CONSULTORIA DE MICRO 
COMPUTADOR EM CERAL 

• VENDA DE SOFTWARE 

APLICATIVO PARA 

MICRO COMPUTADOR E DA 

LINHA APPLE 

• VENDA DE EQUIPAMENTOS 
DIGITUS, PERSONAL BVM, 

TK82C. UNITRON AP II, 
CP 200 E POLYMAX (MAXXI) 

• VENDA DE LIVROS E RE VISTAS 

ESPECIALIZADAS 

• VENDA DE DISQUETES, PADDLE 

PARA APPLE E PAPEL 
P/IMPRESSORAS 

kua Visconde de Pi raja, 303 S/Loja 
210 - Tels. (021) 267-8291 - 247-1339 

CEP 22410 - Rio de taneiro 

Rua Visconde de Piraja, 365 sobreloia 

209 - Ipanema 
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O MICRO NA PECUARIA BOVINA 



O pnmeiro deles e o de Avaliapao 
das Pastagens. Para o manejo das 
paslagens. e necessario levar-se em 
conta uma avaliagao do solo, plantas 

e animais, de forma a permitir a ma- 
nutengao de urn ciclo em que as per- 
das sejam tao pequenas que com- 
pensem economicamente o uso de 
fertilizantes. 

Alguns pontos especfficos devem 
ser observados A produgao de ca- 
da tipo de forragem varia durante o 
ana. e isto geralmente acarreta gran- 
des problemas no ajuste destas va- 
riagoes com as exigences dos ani- 
mais. Por oulro lado, dependendo 
de seu peso e forma de pastoreio, 
todos os animais provocam estragos 
nos pastos, independente dos ali- 
mentos consumidos 

Estas situacOes devem ser avalia- 
das e ajustadas constantemente pa- 
ra que nao haja superlotagao e pas- 
toreio excessivo dos piquetes. o que 



influira na velocidade do rebrote e, 
consequentemente. no tempo de 
reutilizagao destes piquetes. 

A principal vantagem na utilizagao 
deste sistema e a facilidade dos cal- 
culos necessarios para o ajuste da 
carga animal ideal em cada condi- 
cao, pois bons resultados do melho- 
ramento animal estao diretamente 
ligados, entre outros pontos, a uma 
adequada produgao de forragens. 

Outro sistema e o de FormulapSo 
de Rapao Balanceada Uma ragao 

balanceada e entendida como aque- 
la que possui o correto equilibrio dos 
nutrientes exigidos em cada classe 
animal. 

Os animais possuem necessida- 
des nutricionais que vanam em fun- 
gao de sua classe (bezerros. vacas 
etc.), peso e produgao, sendo ne- 
cessaria uma conjugagao destes va- 
lores na hora de determinar a neces- 
sidade de matenas secas, nutrientes 



digeriveis totals, proteinas, sais mi- 
nerais etc. 

Os concentrados. por sua vez, 
possuem uma enorme vanagao nos 
seus valores nutritivos e sao ainda 
divididos em dois grandes grupos 
(os de alto valor proteico e os de 
alto valor energetico), que preci- 
sam ser conjugados racionalmente 
para uma correta nutrigao. 

Devi do a esta grande variagao dos 
valores nutritivos das diversas forra- 
gens e concentrados, assim como 
de seus pregos, torna-se de vital 
importancia para o produtor a ela- 
boragao de ragoes balanceadas 
com urn minimo de custo, utilizando 
alimentos produzidos na fazenda ou 
adquiridos por pregos baixos. 

No sistema por nos desenvolvido, 
sao fornecidas tres tipos de ragoes 
basicas: para bezerros e novilhas; 
para vacas secas e para vacas em 
produgao leiteira. Para o calculo da 
ragao balanceada, utilizamos o me- 



Este program a e um exempto tipico de aplicagao. 



• »»»»****•>*»(•>«» KM KKKMtttfttMNttMMttMMWNltltlti 

PREVISAQ DA DATA DE PAR I U FROVAVLL I 
PAKA BUV1N0S • 

I 

ALYARD LU12 MARUUES MAUALHAL'.i * 

MEDICO UETERINARII1 I 



10 P.EM 
20 Ktn 

;u rem 

nil kh m 

50 KEh 

60 REM 

70 REM 

80 hlH * * 

9Q HEM • •■«»**•*»**»»»*»*»(*»**»»********#»*****» 

110 FR1NTCHR«(12> 

1?0 DIM NM<12) 

L30 DATA ."ii .28, 5 1.30, 31 ,30 , 31, 31,30.31,30,3 1 

140 REM I ,: 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

150 FUR 1 = 1 T LJ 12 

160 READ NH(I) 

170 NEXT I 

[B0 REM ENTRADA DE DADUS 

190 PRINT :FRINT:PRINT:PRINT TAB( 20) "DUAL A DATA DA 

C0BERTURA ? ";:L1NE INPUT A* 
200 IF LEN (A* j <>« THEN GOSUE: 720 : GOTO 180 
210 DE*=HlD*i A*, 1,2) 
220 ME*=MID*<A*,3.2) 
230 AE*=HtD*(A*,5,2> 
240 Dl=VAL(DE*i 
250 Ml-VAUME*, 
260 IF Dl, 31 OR Dl-U OR HK1 DR Ml>12 THEN 

GQSUB 720:GDTD 180 
270 PRINT TAB(48) ; DE* ; "/" ;ME*5 "/" J AE* 
280 PRINT:PRINTjPRINT:PRINT:PRINT TAB( 20 ) ; "DUAL A 
RACA - ZEBU / EURUPEU '? lZ/E): ";s 
R»=INPUT*tl) : PRINT R* 
290 PRINT jPRINT:PRINTTAB(30) s"AGUARDE CALCULO" 
300 IF R*="Z" THEN GQSUB 330 s PRINT TA6(I>: 

31R1NI,*<77,32> s GOTO 750 
310 IF R*="E" THEN G05UB 450 : 
STR1N0§<77.32) : GOTO 750 
320 GOTO 2B0 

330 REM CALCULO PARA ZEBU 
340 DE=VAL(DE*> 
350 HE=UAL(HE4) 
360 AE=UALcAE*» 
370 SPIN=20 
380 FOR X=l TO 15 
390 GOSUE: 57 o 
400 NEXT X 



PRINT TABU)! 



410 A2*=5TR*<DIA>:B2*=STR*(MES):C2*=STK*(AN0> 
420 A2*=RIGHT*(A2*,2>:B2*=RIGHT*<B2*,2): 

C2*=RIGHT*(C2* ,2) 
430 PRINT;FRINT:PRINT:PRINT TA6<25); 

"PROXIMO PARTU: " ; A2* ; "/" ; B2S; "/" ; C2* 
440 RETURN 

450 REM CALCULO PARA EURUPEU 
460 DE=0AL(DE*) 
470 HE=VAL(ME4) 
480 AE=VAL(AE») 
490 SPIN=6 
500 FOR X=l TO 47 
510 GOSUB 570 
S20 NEXT X 

530 A2*=STR${DIA>;&2f=STR*(MEB) :C2$=STR$(AN0) 
540 A2»=RIGHT*<A2*.2):B2*=RIGHT*cB2*,2): 

L2$=RIGHT*(C2*.2> 
550 PRINT :PRINT:FRINTjPRINTTAB(25); 

"PRUXIMO PARTO: " ; A2S.f "/" ; B2* ; "/" ; C2* 
560 Re'tURN 

570 REM CALCULI) DA DATA 
5B0 MES=ME 
590 ANP=AE 
600 DIA=DE+SFIN 
610 ME l J=ME 
620 AN0=AE 

630 IF (ANU MOD 4)=0 THEN NM < 2 > =NH(2 )+l 
640 IF ME=12 AND DIA. 31 THEN ANO=AN0+l 
650 IF DIA,NM<ME) THEN 0IA=DIA-NM( ME ) :MES=ME+1 

660 IF MES=13 THEN MES=1 
670 NM(2)=2B 
680 DE>DIA 

690 ME-ME 1 . 

700 AE-ANO 

710 RETURN 

720 REM CRITICA 

•;;n PR INT :PRINT sPRlNT:PRINT TAB(20) ; 

"«»«*« ANOTACAQ ERRADA ««»»»"; : FOR 1=1 TO 
550 :NEXT I : PRINT : STR ING4C 77, 32) 
740 RETURN 
750 REM FINAL 
760 PR.INT:PRINT:PR.LNTiPRINT:PRINT TAB<20)j 

'DESEJA CALCULAR OUTRA DATA? <S/N) ";s 

XY«=INPUT*(1) s PRINT XY* 
770 IF XY*="S" THEN PRINT CHR*(12> j GOTO 190 
7B0 [F XYt="N" THEN PRINT CHR*(12) : END 
790 IF XY* - •;. "S" OR XY* • . "N" THEN 760 



r ifi 
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D 8000 com 48 kbytes em 10 pagamentos! 
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D 8000 com 
1 6 kbytes 

Microprocessador Z 80. 
2 MHz, 16 kbytes de 
memoria RAM. Video K7 



10X 



59.900 



D 8000 com 
48 kbytes 

(exclusividade Imares) 
Microprocessador Z 80, 
2 MHz, 48 kbytes de 
memoria RAM, Video K7 



10X 



65. 






D 8000 com 
1 6 kbytes 

ImpressoradelOOCPS 
com ate 132 posicoes, 
formulariosde 10pol 



10X 



105. 



Ill 



D 8000 com 
48 kbytes 

(exclusividade Imares) 
Impressora de 100 CPS 
com ate 132 posigoes, 
formulariosde 10pol 



A SOLUCAO ECONOMICA 

PARABUA EMPRESA: 

MICROCOMPUTADOR 

D8002 

com 64 kbytes de memoria total. 
impressora e 2 unidadesdedisquetes 
de5polegadas.Qpj\J|S um 

programa de contabilidade tecnica. 



10X 



210.000 



10X 



110.000 



I DESEJO RECEBER MELHORES INFORMAQOES SOBRE: 



I 

I NOME:_ 

| END.: 

| CIDADE: 



CEP 



ESTADO: 



GARANTA SUA ECONOMIA E 
SEGURANQA 

A partir do momento da compra, voce 
recebera plena cobertura tecnica, sem 
limite de prazo. Assumimos total 
responsabilidade peio perfeito 
funcionamento da sua maquina. 
COMPRAR NA IMARES E ASSIM. 

microcomputodore/ 

Av. dos Imares, 457 - Tels. : 61-0946 / 4049 
CEP 04085 - Moema - Sao Paulo 



todo do "Quadrado de Pearson", 
que funciona da seguinte forma: 

— o operador seleciona em uma 
lista pre-definida quais os compo- 
nentes que devem entrar na ragao; 

— estes componentes sao balan- 
ceados pela ordem de selegao, o 
que permite ao operador modificar 
as dosagens dos componentes ape- 
nas alterando a seqiiencia de se- 
legao; 

— o balanceamento e feito atraves 
dos teores de proteinas digeri'veis 
e, apos este calculo, e feita a verifi- 
cagao dos teores de materia seca, 
nutnentes digeri'veis totais. termias, 
calcio e fosforo, informando o siste- 
ma ainda quais os vaiores que nao 
se enquadram nos padroes minimos 
exigidos; 

— o resultado final e apresentado 
em quilogramas de cada componen- 
te necessario a mistura. 

Se desejar-se saber o custo da 
racao elaborada, basta entrar com a 
informagao do prego por kg de cada 
componente. 

Um sistema de Cdlculo da Exi- 
gencia Complementar de Racao 
completana este ultimo. Isto se da 
por causa da utilizagao de diversas 
especies de capins, de diferentes 
vaiores nutntivos, o que torna neces- 
saria uma maior ou menor aiimenta- 
gao suplementar de modo a suprir 
as exigencias dos animais em fase 
de crescimento ou de produgao 
principalmente a leiteira). A subnu- 
trigao ou o arragoamento empi'rico 
geralmente sao os responsaveis pe- 
lo baixo rendimento dos animais, e a 
dosificagao da quantidade de ragao 
e fundamental para a obtengao da 
maxima economia. 

Um sistema assim pode funcionar 
da mesma forma que o anterior, com 
a ressalva de que se for utilizada 
uma ragao comercial. a sua compo- 
sigao deve ser levada em conside ra- 
gao Alem disso, outros fatores im- 
portantes como o peso e a produgao 
leiteira do animal tambem tern que 
ser considerados, e informados ao 
sistema. nesta avaliagao. 



CONTROLE DE REBANHO 



Quatro tipos de controle sao im- 
portantes neste ponto, podendo ser 
encarados como quatro sistemas 
distintos: Selegao e Cruzamento, 
Controle Reprodutivo, Controle de 
Produgao e Controle Sanit? r ~ 

A Selegao e fundament i 
melhoramento an 
so feito corr- ■ 
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caracterfsticas animais que se rela- 
cionam a tipo ou produgao. 

As principals caracteristicas na 
avaliagao de um rebanho sao: 

a) A classificagao segundo o tipo 

— O tipo do animal, sua conforma- 
gao corporal, esta ligado a sua ca- 
pacidade de produgao. Aqui sena 
preciso um sistema que alocasse o 
animal em sua respectiva categoria, 
bem como indicasse os melhores 
animais para cada cruzamento de- 
sejado; 

b) Produgao leiteira — A escolha 
dos animais para reprodugao ba- 
seia-se tambem na sua capacidade 
de produgao. que 6 uma caractens- 
tica hereditaria. controle periodico 
da produgao leiteira e a analise das 
curvas de lactagao comporiam um 
sistema destes. 

c) Desenvolvimento ponderal — 
Este e o principal indice de avalia- 
gao da precocidade de um animal 
e e muito importante para a selegao 
de futuros reprodutores de corte. 

Com base na analise destes resul- 
tados e que se pode determinar 
quais os animais mais indicados pa- 
ra os cruzamentos desejados que, 
a saber, podem ser de tres tipos: 

— Selegao, com animais da mesma 
raga, de modo a obter animais gene- 
ticamente mais puros e com melhor 
produgao; 

— Cruzamento Dirigido Simples, 
com ragas diferentes, de modo a ob- 
ter animais de utilizagao imediata 
(cruzamento industrial); 

— Cruzamento Dirigido Alternado, 
que visa a obtengao de animais mes- 
tigos, de ragas distintas e com qua- 
lidades diferentes. 

O Controle Reprodutivo, por sua 
vez, tambem e fundamental na or- 
ganizagao de uma fazenda e. apesar 
de ser muitas vezes negligenciado 
em virtude do volume muito grande 
de informagoes a serem analisadas, 
merece um estudo criterioso. 

Uma analise correta do desempe- 
nho de cada animal pode-nos per- 
mitir, entre outras coisas: 

— A detecgao de animais-probie- 
mas; 

— A racionalizagao do manejo dos 
rebanhos e das pastagens, com a 
criagao de estagoes de monta; 

— Um controle e avaliagao dos tou- 
ros e de sua fertilidade, bem como a 
percepgao das provaveis datas de 
r-in <=. dp narto das femeas 

timal do rebanho. num sis- 
i • o este tera que possuir 

■ : ■■ ■■ |„ | 




EM PD. TUDO 
QUE VOCE 

NECESSITA NUM SO 

FORNECEDOR! 

E a Sapplf nao tem apenas todo e qualquer 
tipo de material para CPD's. Tem tambem os 
melhores prer;os e a mais rapida entrega. 
Isso porque a Siw*f tem um estoque comple- 
to das melhores marcas existentes no merca- 
do, podendo assim atender — com a mesma 
eficiencia — desde empresas de grande por- 
te ate pequenos consumidores. 
Se o seu problema for suprimentos para Pro- 
cessamento de Dados, prepo ou prazo de en- 
trega, consulte antes a S«ppty 

Voce fara bons negocios e bons amigos. 



<s» ayppL? 



Supnmernos e Equipamentos para 

Processamento de Dados Ltda. 

Rua Padre Leandro, 70 - Fonseca 

CEP 24120 - Tel.. 722-7937 Niteroi - RJ. 

OUTROS ESTAOOS: 

Pef namoijco, Rio Grande tfo Norte e Paraiba 

Rlral Recife: (081)431-0569 

Alagoas: CORTEC (082) 221-5421 

Ceart: DATAPflINT: (085) 226-9328 

Malo Qrosso: F0RTALEZA; (067) 382-0173 



IUPDRTE 

ENGENHARIA DE SISTEMAS DtGlTAIS 

FACA COMO A IBERIA.AIR FRANCE, 

SYNCRON ENTRE OUTRAS 

CONFIE A MANUTENCAO 

DE SUA REDE DE DADOS A 

SUPORTE ENGENHARIA 

PRIMEIRA EMPRESA ESPECIAUZADA EM: 

.MANUTENCAO 

.TREINAMENTOE 

.IMPLANTACAO EM REDES DE DADOS E 

.PERIFERICOS 

SAO PAULO 

Propo da Rep0blico,272 

Conjunto 32 - 3^ Andar - Fone: 231 2678 

CEP : 01045 

RI0DE JANEIRO 

Av. Preside nte Vargas ,542 

192 Andar - Sola 1908 - Fone: 263 3171 
CEP:20 07I 
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O MICRO NA PECUARIA BOVINA 



tro, raga, data de nascimento, sexo, 
nomes e registros de pai e mae, data 
de compra. criador de origem, data 
de venda, criador de destino, da- 
ta da morte, causa mortis etc. 

E com base neste cadastro que o 
sistema busca todas as informagdes 
dos animais, podendo entao apre- 
sentar, para cada urn ou em grupo, 
informacdes como datas dos proxi- 
mos cios, datas dos prbximos par- 
tos, analises comparativas entre os 
cios e as coberturas, touros e parti- 
das de semen, coberturas e msemi- 
nador, todas essenciais para a iden- 
tificagao de origens de deficiencias 
na reprodugao. 

Outro sistema, o Controie de Pro- 
dugao, e importante na medida em 
que constitui o unico meio disponivel 
para a avaliagao do rendimento dos 
animais. Este controle tern que ser 
realizado de forma distinta para a 
criagao de gado de corte e de leite, 
exigindo, pois, dois diferentes sis- 
temas. 

O primeiro deles seria o Desen- 
volvimento Ponderal, para contro- 
lar o ganho de peso dos animais sob 
diversos aspectos. visando princi- 
palmente: 

— O registro, estudo e analise dos 
pesos dos planteis; 

— O estabelecimento de relagdes 
peso/idade; 

— Identificagao dos reprodutores 
de linhagem mais pesada; 

— Estabelecimento de correlagbes 
de pesos com os regimes alimen- 
tares. 

Outros resultados poderiam ainda 
ser conseguidos, tais como o con- 
trole do peso nas idades padrdes. a 
media de ganho de peso segundo o 
periodo do nascimento e a epoca 
do ano e o peso ajustado a idade 
de 460 dias, bem como o calculo dos 
resultados individualmente ou por 
lotes. 

Outro sistema de Controle de Pro- 
dugao seria o Controle Leiteiro, 
sem diivida o unico meio de avalia- 
gao do desempenho e rentabilidade 
de cada vaca do rebanho. Atraves 
dele, podemos ter o registro da pro- 
dugao leiteira e da quantidade de 
gordura produzida 

A quantidade total de leite produ- 
zido, a quantidade de gordura, a 
percentagem media de gordura e 
periodo de lactagao sao alguns dos 
resultados que podem ser obtidos. 
por animal ou por grupos, sendo que 
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controles quinzenais ou mensais de- 
vem poder ser realizados ate 365 
dias contados a partir do 6° dia de 
parigao. 

E, por fim, o controle das doengas 
infecto-contagiosas e parasitemias 
(Controle Sanitario) que merece 
urna especial atengao, pois o prejui- 
zo decorrente das perdas por morte 
ou queda de produgao sao muito 
elevados, e em muitos casos nem 
podem ser avaliados. 

Dois tipos de controles podem e 
devem ser feitos nesta area: 

— O Controle de Vacinagao, que 
tern uma sistematica propria, pois 
para cada faixa etaria sao aplicadas 
vacinas diferentes; 

— O Controle de Estoque de Medi- 
camentos, Defensivos e outros pro- 
dutos essenciais, de modo que nun- 
ca faltem em momentos precisos. 

INDICES DE EFICIENCIA 

Os indices de eficencia auxiliam 
o empresario a ter um conhecimento 
e avaliagao mais adequados de sua 
propriedade. Os principals setores e 
indices que devem ser analisados 
sao: 

— Propriedade — compreendendo 
a avaliagao de unidades animais 
(U.A.) por hectares de terra; U.A. por 
hectares de pasto e a produgao por 
hectares de pasto; 

— Animais — tratando dos indices 
de produgao/vaca; taxa de natali- 
dade e o percentual de vacas em 
periodos de lactagao; 

Pessoal — com a avaliagao do 
rendimento da mao-de-obra espe- 
cializada ou nao, de forma que de 
resultados individuals e coletivos, 
diarios, mensais e anuais. 

A analise de um indice ou a com- 
paragao entre dois ou mais indices 
fornecem uma avaliagao correta de 
cada setor para a determinacao dos 
pontos criticos e o resultado das mo- 
dificagdes introduzidas. 



APURACAO DO 
RESULTADO ECONOM1CO 



A avaliagao de uma empresa e de 
sua produgao dependem da apura- 
gao do resultado econdmico. Custos 
e Receitas devem ser calculadas 
por cultura ou setor de exploragao 

Um sistema de Custos teria que 
compreender a produgao (com con- 
trole de mao-de-obra. maquinas, m- 



sumos etc.), as despesas gerais re- 
lacionadas ao custo operacional da 
propriedade (eletricidade, utensflios 
diversos, combustiveis etc.) e as 
despesas de comercializagao, estas 
distribuidas para cada atividade e 
compreendendo pontos especificos 
como comissdes a intermediaries, 
fretes etc. 

As Receitas devem ser igualmen- 
te controladas por setor, e devem 
compreender, pnncipalmente, infor- 
magdes sobre quantidade e receita 
de cada produto. De uma maneira 
geral, as receitas provem das ven- 
das de leite, garrotes, animais de 
reprodugaoe produtos agricolas. 

CONCLUSAO 



Apesar do custo inicial do equipa- 
mento, o microcomputador, como ja 
dissemos, reune uma serie de carac- 
ten'sticas prdprias, tais como facili- 
dade de operagao e transporte, for- 
necimento de informagdes rapidas 
e precisas, avaliagao e previsao de 
problemas futuros etc. Tudo isto so 
contribui para a dinamica de uma 
propriedade, ajudando no aumento 
da produtividade e redugao dos cus- 
tos, e evitando prejuizos decorrentes 
das falhas no controle da fazenda. 

Diversos sistemas mtegrados, co- 
mo demonstramos, podem permitir 
ao empresario rural ter um controle 
quase que total de sua propriedade. 

Talvez um dos maiores problemas 
para a utilizagao de um microcom- 
putador numa fazenda seja o ope- 
rador. Porem, devemos considerar 
que a mao-de-obra qualificada e 
uma condigao basica para a admi- 
nistragao de qualquer empresa e 
que a operagao de sistemas como 
os expostos, extremamente simples, 
requer apenas treinamento. 

Apenas um lembrete. Sistemas 
como os que descrevemos acima 
necessitam de microcomputadores 
que trabalhem com disquetes, de- 
vido a sua capacidade e rapidez de 
armazenamento 



Alvaro Luiz Marques Magalhaes e Medico Veie- 
nnano pela Umversidade Federal Flumiriense — 
UFF. e especialista em Reprodugao de inseminagao 
Artificial 

Alualmente trabalha em conjunto com a Nabla En- 
genhana e Processamento de Dados Ltda na eslru- 
luragao de projetos de sistemas na area de Pecuana 
aiem de prestar assisteneia tecnica a fazendas do 
Eslabo do Rio de Janeiro. 
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As universidades oferecem a sua capacitacao em pesquisa e desenvolvimento 
e sensibilizam setts principals clientes: os industrials presentes a 
II Feira International de Informatica. 



Pesquisa e industria mais 
proximas depois do Congresso 



Inojosa 

intatos teiios com 

3 visiia de miihares de 

ido o Presidente 

da RepuDlica. e urn maior conhe- 

cirnenio mutuo entre os pesquisa- 

aores e representantes dos orgaos 

namentais de fomento a pes- 

se e o saido da apresen- 

: das universidades, institu- 
los e centros de pesquisa. realiza- 
da paraielamente ao XV Congres- 
so Nacional de lnformatica/ll Feira 
tmernacional de Informatica. 
De acordo com Milton Luiz 

lanson, diretor do Laboratd- 
rio de Otimizacao de Sistemas da 
PUC-RJ e coordenador do XV Con- 
gresso para a area de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), a mostra 
do Riocentro constitui-se no ponto 
mtermediario de um trabalho ini- 
ciado 10 meses antes, durante os 
guais foram visitadas 60 mstitui- 
gdes de P&D de todo o Brasil, 
para a escoma das 1 5 que se apre- 
seantaram, e devera prosseguir 
ate a proxima Feira, ano que vem, 
em Sao Paulo Ele esta, inclusive, 
propondo a crtagao, na SUCESU- 
RJ, de "uma especie de diretoria 
de P&D para promover reunifies 
periodicas, pelo menos trimestrais, 
entre grupos de empresarios e o 
pessoal de pesquisa e desenvol- 
vimento para a discussao de te- 
mas especificos tats como siste- 
mas graficos e rmcrocomputado- 
res de 16 bits A Fmep devera 
participar desses encontros para 
esclarecer sobre as tormas de fi- 
nanciamento e examinar eventuais 
pedidos. Alem disso orgSo do 
governo podera tambem ajudar 
tornecendo uma mfraesti ;tura de 
secretaria e pagandc -agens 

e estadia de pesquisadc 

FOSSOTECNOLOGICO 



a industria nacional tera no tutu- 
ro que necessariamente competir 
no mercado extemo. Isso so sera 
possivel", prossegue Kelmanson , 
"se contarmos com uma base tec- 
nologica propria e atualizada a ni- 
veis mundiais, pois nenhum forne- 
cedor estrangeiro ira nos vender 
tecnologia para competirmos com 
ele la fora". 

O Brasil tern condicoes de fechar 
o fosso tecnologico que nos sepa- 
ra dos paises mais adiantados, 
assegura Kelmanson, mas isso le- 
va tempo e requer um esforco 
coordenado de pesquisa e desen- 
volvimento. pais ja dispoe de su- 
ficientes recursos humanos e fi- 
nanceiros. um respeitavel patri- 
mdnio de trabalho ja completados 
ou em desenvolvimento e um par- 
que industrial capaz de gerar uma 
razoavel demanda por esses tra- 
balhos, diz Kelmanson. Todo esse 
potencial, no entanto, prossegue o 
professor da PUC, encontra-se 
disperso e nenhuma das partes - 
pesquisa, industria e governo - 
sabe ao certo o que a outra esta 
fazendo. 

Em vista disso, explica Kelman- 
son, todo o trabalho de organiza- 
gao da mostra de P&D foi orienta- 
do para divulgar a capacitacao dos 
nossos pesquisadores e romper a 
barreira de desinformagao que re- 
tarda o desenvolvimento do setor. 

DO LADO DE FORA 

Ficar do lado de fora da exposi- 
cao foi um pouco prejudicial para 
as universidades, em termos de 
publico. No entanto, relembra 
Kelmanson, "tivemos a grata sur- 



■ 






"Para se 



■ 
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cutivos e tecnicos de empresas 
nacionais. Kelmanson elogiou 
tambem a contribuicao da Abicomp 
e disse; "Gostaria de ver a Abicomp 
participar mais nos anos subse- 
quentes, nao so no fornecimento 
de equipamentos, mas tambem fo- 
mentando na industria o interesse 
de conhecer o potencial de de- 
senvolvimento das universidades, 
institutes e centros de pesquisa". 

Para o pessoal de P&D, o conhe- 
cimento mutuo dos respectivos 
projetos e a troca de ideias entre 
os diferentes grupos de pesquisa 
tiveram uma importancia, segundo 
Kelmanson, "dificil de contabili- 
zar, mas obvia". Em relacao a Finep 
e ao Fipec, a mostra, alem de per- 
mitir aos tecnicos governamentais 
verem provas concretas da capa- 
citagao dos nossos pesquisadores, 
propiciou tambem uma rara opor- 
tunidade de entrosamento, quando 
foi possivel a universidade "com- 
preender melhor as limitagoes do 
financiador e este compreender 
melhor as necessidades do finan- 
ciado". 

A impressao causada pela mos- 
tra ao presidente Joao Figueiredo 
— que passou mais tempo no 
estade das universidades do que 
na Feira de Informatica — nao di- 
fere muito dos demais visitantes. 
No meio da visita, apos ver diver- 
sos equipamentos, conversar com 
os pesquisadores e tomar conheci- 
mento dos projetos em andamen- 
to, Figueiredo voltou-se para Kel- 
manson e disse: "Estou entusias- 
mado; meus parabens". Kelmanson 
retrucou: "Presidente, o seu entu- 
siasmo e uma prova de que nos 
temos inteligencia". Figueiredo 
''-- ■ -' - l/ '">iman- 
os taltam os 
jdo parou de 
im pouco e res- 
'Everda 
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Diversos foram os projetos apre- 
sentados pela PUC-RJ, dois deles 
com o micro da Labo emulando, 
respectivamente, os terminals 
IBM 2780 e 3270. Totalmente de- 
senvolvidos pela universidade sao 
o MRX-02 - um microcomputador 
de controle de processos — e o 
micro tipo Sinclair para ensino de 
programagao — com memoria ate 
64 K e capaz de executar contro- 
les simples. Na area de microele- 
tronica, destacou-se o projeto da 
Memoria de Centro de Cor, com 
capacidade de armazenamento de 
massa de ate 1 mil megabytes por 
cm . 



UFRGS 

Dentre os projetos apresenta- 
dos pela UFRGS, podemos desta- 
car o sistema MUMPS completo 
para Poly 101 HS e S-700, compos- 
to de sistema operacional, inter- 
pretador e sistema de gerencia de 
banco de dados; o Laboratory de 
Matematica Computacional para 
Microcomputadores, que visa 
apoiar o ensino e pesquisa; e o 
Sistema Multi-Micro, destinado a 
multiprocessamento. 



USP 

A Universidade de Sao Paulo 
apresentou, entre outros. o siste- 
ma de supervisao e controle de 
trens de suburbio, o controiador 
logico programavel e o controia- 
dor de comboios de ombus, o ter- 
minal semi-grafico colondo retifor- 
me, o terminal grafico colorido 
ponto a ponto e o sistema de de- 
senvolvimento de circuitos logicos. 
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IPT 

O Instituto de Pesquisas Tecno- 
logicas do Estado de Sao Paulo — 
IPT apresentou duas grandes ba- 
ses de dados acessiveis por tele- 
processamento: a Promocet/DCET 
(ciencias exatas, tecnologia agri- 
cola e recursos naturais do Estado 
de Sao Paulo) e o Compendex 
(referencias bibliograficas em 
ciencia e tecnologia do mundo 
inteiro). O IPT tambem mostrou 
uma serie de sub-rotinasparama- 
nipulagao e mapeamento de 
mformagoes espaciais e modelos 
de uso do solo e transposes, que 
podem rodar em microcomputado- 
res nacionais. 



CTA 

sistema de desenho automati- 
co de mascaras de circuitos im- 
pressos e o laboralono de desen- 
volvimento de microcomputadores 
foram alguns dos projetos mostra- 
dos pelo Centro Tecnico Aeroes- 
pacial -CTA, juntamente com uma 
boa novidade: o curso de gradua- 
gao em Engenharia de Computa- 
gao, que o Instituto Tecnoiogico de 
Aeronautica - ITA vai iniciar em 
1984. 



UFMG 

A UFMG mostrou uma sei i 
pacotes de ensino de programa- 
gao, analise e sisiemas operacio- 
nais, e disuibuiu folnetos sobre 
diversos outros trabaihos seus. 
entre os quais o Micro-I — micro- 
computador de uso getal baseado 
em microprocessador 8080. com 



magi 



W, 



64 Kde memoria RAM e 4 K de 
EPROM - o ALFA-1, terminal de 
video "programavel" controlado 
por microprocessador 8085, e o 
sistema operacional pZUNlX, que 
se baseia no UNIX, desenvolvido 
nos EUA pelos Laboratbnos Bell e 
considerado comoo sistema ope- 
racional padrao para a proxima 
geragao de microcomputadores, 
del 6 bits. 

UFRJ 

A rede local em anel, desenvol- 
vida peio Niicleo de Computagao 
Eletronica, e que interliga micros, 
minis e grandes computadores em 
todo o seu campus foi um dos pro- 
jetos mostrados pela UFRJ. Alem 
do computador de medio porte, 
compativel com o PDP-11/45, o 
NCE apresentou o recem-desen- 
volvido video grafico, baseado no 
microcomputador SDE-40. e que 
funciona como ferramenta de 
Projeto Assistido por Computador 
(CAD - Computer - Aided Design) 
no desenvoivimento de micropro- 
cessadores. 

UNICAMP 

A Unicamp tambem apresentou 
o seu midro de controle de proces- 
sos, alem de projetos de outras 
areas, como os lasers. A metade 
do estande, contudo, foi dedicada 
a mostra do que a universidade 
vem o nos campos de tec- 

nologia dos materials de grau 
eletronico e de microeietronica O 
Laboratory de Eletronica e Dispo- 
siiivos - LED. pot exempto, apre- 
sentou uma visao geral de como 
se fabnca um circuito integrado 
em larga escala, desde a concep- 
gao inicial ate o encapsulamento. 
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A Feira Brasileira de Negdcios, mostrou o que se vem fa- 

zendo em microinformdtica nas universidades, fo- 

ra do eixo Rio de Janeiro/ Sao Paulo. 



Pesquisa e desenvolvimento, 
alem do eixo Rio/Sao Paulo 



Texto: Stela Lachtermacher 

Os principals polos brasileiros 
de pesquisa e desenvolvimento 
tecnologicos em Informatica con- 
centram-se no eixo Rio/Sao Paulo/ 
Rio Grande do Sul/Minas Gerais. 
A PUC-RJ, a UFRJ. o Centro de 
Pesquisas em Energia Eletrica - 
Cepel. da Eletrobras (no Rio de 
Janeiro), a USP, a Unicamp. oCTA. 
o IPT, o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento — CPqD, da Te- 
lebras (em Sao Paulo), e as univer- 
sidades lederais do Rio Grande do 
Sui e de Mmas Gerais estao entre 
as mstituigoes que invanavelmen- 
te sao destaque nas diversas mos- 
tras do setor de P&D que ocorrem 
no pais, notadamente as vincula- 
das'aos congressos da Sucesu. 

A exposicao apresentada para- 
leiamente a Feira Brasileira de Ne- 
gdcios - FeDran, realizada setem- 
bro ultimo em Sao Paulo, teve a 
vantagem de permitir-nos ver al- 
guns dos trabalhos desenvolvidos 
em universidades de outros Estados. 

O GENESIS 

A Universidade Federal de San- 
ta Catarina - UFSC. por exemplo, 
expos o seu microcomputador 
Genesis, desenvolvido por profes- 
sores e alunos do curso de Enge- 
nharia Eletronica. Genesis tern 
CPU com microprocessador Z-80, 
1 6 K de memoria RAM, expansiveis 
ate 64K, sistema operaoonal BASIC 
residente em ROM, saida RS 232-C 
para impressora, video e multipro- 
cessador Sua aplicagao e voltada 
pnncipalmente para a area didati- 
ca e o proprio projeto e utiiizado 
para estudo nos cursos da faculda- 
de de Engenhana Eietromca. 

A UFSC tern amda ou'ros proje- 
tos baseados nos nmcroprocessa- 
dores Intel 8085. 8086 e 8088, que 
sao utilizados pa' 
cesso por outras 
pria universe 
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TERMINAL INTELIGENTE 

A Universidade Federal da 
Paraiba - UFPB levou a Febran 
dois projetos utilizando micropro- 
cessadores: o Terminal Impressor 
Inteligente e o Tradutor Morse. 

Terminal Impressor Inteligen- 
te e constituido de uma maquina 
de escrever eletrica convencional, 
a qual (oram incorporados um con- 
junto de solenoides, acopladores 
oticos e um microprocessador 
Motorola 6.800. de 8 bits. Pode ser 
conectado a um computador local 
ou remoto (via interface RS 232-C 
ou loop de corrente), a um trans- 
ceptor de radio (usando codigos 
Morse, ASCII ou Baudot), e a rede 
nacional de telex (codigo Baudot). 

Dispoe ainda de uma interface 
para gravador cassete, que per- 
mite o armazenamento de informa- 
gbes recebidas ou a serem trans- 
mitidas, a uma velocidade de 30 
caracteres por segundo. 

De acordo com o seu idealiza- 
dor, professor Alex Vieira Pinto, 
chefe do Laboratorio de Ciencias e 
Tecnologia da UFPB, o terminal 
pode ser bastante utiiizado na au- 
tomatizacao de escntorios, princi- 
paimente na edigao e reprodugao 
de cartas e documentos, "substi- 
tuindo a tradicional maquina de 
telex e o terminal de video por um 
sistema de baixo custo e alta per- 
formance' 1 . Alem disso, acrescen- 
ta, "umavez queo microprocessa- 
dor utiiizado possui uma progra- 
magao desenvolvida especial- 
mente para essa aplicagao, o ter- 
minal apresenta uma grande facili- 
dade de expansao e alteracao de 
suas caracteristicas, de modo a 
adaptar-se as necessidades do 
usuario". 

O TRADUTOR MORSE 



Alex Vieira Pinto, o Tradutor Morse, 
tambem se baseia no microproces- 
sador 6.800, da Motorola. Ouando 
acoplado a um transceptor de ra- 
dio e um terminal de video ou mi- 
crocomputador pessoal, permite 
ao operador efetuar uma comuni- 
cagao bilateral, em alta velocida- 
de, com estagoes de radio operan- 
tes com os codigos Morse. ASCII 
ou Baudot. Funciona como radio- 
teletipo ou link de comunicagao 
de dados, e permite a edigao 
de textos durante a transmissao e 
recepgao. 



A GTS e urns empress vallada pari i localizacao e 
solucao dos problemas da autras empresas. 
Aluando m area da Procissamenlo da Dados a GTS 
desenvoiveu ample gama da sarvicos com os quais, 
am cada divisao especifica. ssla aquipada para a 
satislacao das necassidadas reais de cadi clianie. 
Vac* pode collar com os services di GTS. desde 
Consultoria Analisa Programacao a Trainamanto, 
ala a instalacio a orienlacao sobra o uso da Progra 
mas Aplicativos 

CONSULTORIA: Assessors sua empresa no dimeii- 
sionamento. escolha a iostalacao do computador 
que malhor adapta as suas nacessidadas. assBsso- 
rando lambem na lormacao de sau Centro da Pro- 
cassamenlo da Dados a na aplicacao da lecnicas da 
Qrganizacao A Motodos. 

PROGRAMACAO: Qispoe de uma equips de progra- 
madoras atuando em uirias linguagans. 
ANALISE: Dasetivoivimento de Sistemas 
TREINAMENTO: Mimstra cursos da aparfeigoamen- 
to para exaculivos. 

PflOGRAMAS APLICATIVOS: Folha de Pagamento. 
Pesquisa Salarial. Ativo Fiio. Corracao Monataria. 
Leasing e outros. 

Para qualquer desses sarvicos. a GTS col oca a sua 
disposicao homens dt sistamas treinados e prepa- 
ratfos. aptos a encontraram a malhor solucao para 
os problem as de sua ampresa. 
Por isso. antes de lomar uma decisao que envolva a 
necessidade de qualquer dos sarvicos acima. con- 
suite primeiramenle a GTS. Ela Ihe iara uma anilisa 
de custos e banaficios proporcianatido-lha os pari- 
matros para dirigir corralamenle sua decisao. 



LJ 



PnOCESSAMEMTD 
DE DADOS S/C LTDA. 



A*. Pacaembu. 982 — CEP 01234 — 
' ! 826 5000 



MICRO SISTEMAS Dezetnbro-82 




Antes de Comprar 
Qualquer Livro Sobre P.D. 

Consultea H Poliedro 



Publica^oes Nacionais e Estrangciras 




LIVROS NACIONAIS 






24 


TECNQLQG1A OE US MEMORIAS DE OISCO - While. R - pgs. 94 




1 


45 PROGRAM AS PRONTQS PARA RODAR EM TK 82C e NE Z8000 — 








a105— nf 49 — 0wlubro1980 


CrS 500 




Delia Santos Lima 


Cr* 


2.000 


75 


PROCESAMIENTO DE IMAGENES POR OROENADOR, Cannon. T.M. 






— Software em cassette para microcornpuiadores com logica Sin- 








pgs.96i 109 — n"53 — Dezembro 1981 


CrS 500 




clair (soiiciie irstagem) 






26 


POKER COMPUTERIZAOO — Flndler. 




? 


BASIC BASICO — PereiraFllhoS'ed 


S 


2 890 




pgs. 92 a 106 — n' 24 — Stlembro 1978 


CrS 500. 






3. 


MICROCQMPUTADOBES — INTflQDUCAoALINGUAGEM BASIC — 
R Kresch — 2." ed 


Cr$ 


1.700 


27 


AN INTRODUCTION TO VfSICALC MATRJXING FOR APPLE & IBM — 


CrS 9.639 


4 


OICIONAriO DE INFORMATICA INGLES-PORTUGUES 


CrS 


5 000 


26 


QUALITY ASSURANCE FOR COMPUTER SOFTWARE — Dunn. R. . 


CrS 11 340 


5 


INTROOUCAoAUNGUAGEM BASIC - Stembruch 


Crf 


600 


29 


COMPUTER PERIPHERALS FOR MINICOMPUTERS. MICROPRO- 
CESSORS AND PERSONAL COMPUTERS- Hohensiei.C L 


CrS 9.198 


e 


TERMOS CHAVES DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DA- 
DOS INGLES-PORTUGUES. Bussofti 


Crl 


600 


30 


BIT-SLICE MICROPROCESSOR DESIGN. Mick . J 


CrS 11 130 


7 


OOS-50OSISTEMADEOPERACA0DEDISCO — Editele 


CrS 


2000 


31 


DATA COMMUNICATIONS FOR MICROCOMPUTERS. 




9 


CP-200 CU RSO OE PRODRA MACAO BASIC — Editele 


Cr$ 


2000 


32 


BASIC. A HANDS-ON METHOD, PecMiamH.C 


CrS 6.280 


a 


CP-500 MICROCOMPUTADOR OPERAgAQ E LINGUAGEM BASIC — 






33 


BAR CODE LOADER Budnlck (Byte) 


CrS 950 


to 


Editele 

LCP— L6GICADECQNSTRUCA0 DEPROGRAM AS— Warnier 


OS 
Crt 


2.000 

1.990 


34 


BITSANDPIECES.liffiCk 


CrS 4 100 


ii, 


ORGANlZAQAO DE BANCO DE DADOS - Furtado 


CrS 


3 770 


35 

3R 


BYTE BOCKOF COMPUTER MUSIC, Morgan . 

BASIC SCIENTIFIC SUBROUTINES vol 1 — RuckdeSChel 


CrS 4.600 
CrS 10 000 


12 


JCLSISTEMA/370 — Brown . 


US 


3.480 








i3 


PflATICA DE PROGRAMACAO DO 8080A — Penteado Serra 


Cr* 


1 600 


37 
36 


BASIC SCIENTIFIC SUBROUTINES vol 2 
PRACTICAL BASIC PROGRAMS — TRS80 - Osborne 


CrS 11.000 
CrS 7 300 


14 


PROCESSAMENTO DE DADOS - Shimizu 


Cr$ 


1.200 


39 


INTRODUCTION TO MICROCOMPUTERS -vol 1 —Osborne 


CrS 7 300 


15 


TEORIA Z — William Ouchi 

Como as Emprssas podem enlrantar o desa ho Japones 


Crt 


2500 


40 


INTRODUCTION TO MICROCOMPUTERS vol 2 — Osborne 


CrS 6900 


IB 


PROGRAMApAO ESTRUTURAL EM COBOL - Cardoso 


CrS 


1.500 


41 


APPLE 1 1 users Guide — Osborne 


CrS 7 710 


17 


SEGURANCADE DADOS EM COMPUTACAO-Kauan. . 


CrS 


1 400 


42 

43 


WORDSTAR im MADE EASY . Osborne 
TRADE SECRETS, Osborne 


CrS 5 500 

CrS 9 100 


18 


REOES DE COMUNICAQAO DE DAOOS — Tarouco 


Crl 


1.800 


44 


VISICALC HOME ANDOFFICE COMPANION, Osborne 


CrS 7 300 


19 


PROCESSAMENTO INTERATIVO ProgramacaoAPLZtmmermann 


LrS 


3.200 


4"i 


6502 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING. Osborne 


CrS 7 800 


LIVIOS 




















46 


6800 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING. Osborne 


CrS 7.800 


IHVESTtGACIONY CtENCIA — ad. emsspanholifB SCIEMTtFiC AMEHICAH art 








eados 






47 


THE 8086-BQOK, Osborne 


CrS 7.800 


n 


SUPERCOMPUTADORES - Levine. fi.D 






48 


B080A78085 Assembly language Programming. Osborne 


CrS 7 800 




pgs 70 a 85 - n* 66 — Marco 1362 






49 


6809 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING. Osborne 


CrS 7 800 




El Cray- 1 v el Cyber 205 executam iGOmHhoes da operates aritma- 














licaspor sagundii 


CrS 


500 


50 
51 


Z80 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING . 

Z8O0O ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING. Osborne 


CrS 7 BOfJ 


?i 


EL COMPUTADOR SUPERCONDUCTOR — Matlsoo, J. 


CfS 7 800 




pgs 18 a 35 — n* 46 — Julho 1980 






5? 


6800 ASSEM 8L Y LANGUAGE PROGRAM M 1 NG Osborne 


CrS 7 800 




Urn ordenador da supettonduioras psdara eisculir mil miihoes dt 














operates por segunde 


CrS 


500 


53 


PRACTICAL BASIC PROGRAMS. Osborne 


CrS 7S00 


2? 


LA TRAOUCCION DE LOS LENGUAJES OE COMPUTADOR - Alfon- 






54 


SOME COMMON BASIC PROGRAMS. Osborne 


CrS 7 800 




seca. M. 






55 


Z80 PROGRAMMING FOR LOGIC DESIGN Osborne 


CrS 4 320 




pgs a a 13 — n'48 — Satembro 19S0 


UV 


500 


% 


CRT CONTROLLER HANDBOOK. Osborne 


CrS 4.530 


23 


LENGUAJES DE PROGRAM ACIDN. Feldman, J. A. 














pgs 44a59 — n' 41 — Fevarairo 1980 


CrS 


500 


57 


68000 MICROPROCESSOR HANDBOOK. Osborne 


Cr$ 4 530 



+ Atendemos pelo reembolso postal 
+ Solicite listagem completa de estoque 
+ Precos sujeitos a reajuste. 




LIVRARIA POUEDRO 

Livros T6cnicos 
Nacionais e Estrangelros 



R. Aurora, 704 (junto a Praca da Republica), 
Fones: 221 .6764 - 220.7351 - 222.4297 - 
223.9784 (01 1) 01209 Sao Paulo, SP 



VENDO 



• Micro Schumec, 48 K, cassete, 

video, 6,144 MHz, ainda na garan- 
tia. Vendo por Cr$ 650 mil. Aceito 
oferta. Tratar com Geraldo, tel.: 
(0192) 65-1766 ou 52.5624, Cam- 
pinas, SP. 

• Vendo uma caixa contendo dez 
CV nas areas de engenharia civil 
{calculo estatico, dimensionamen- 
to, estruturas de ago e concrete 
fundagbes), matematica, econo- 
mia, financas e jogos. Solicite ca- 
talogo CAIXA POSTAL 9468, CEP 
01000, SP. 

• Vendo uma caixa contenco dez 
disquetes 8" double - density com 
etiquetas, lacrado, marca 3M. Maio- 
res informagbes com Fabio Almei- 
da, Rua Maestro Medanha, 91/202 
Bairro Santana, CEP 90000, Porto 
Alegre, RS. 

• Procuro microcomputador CP- 
500 ou TK82-C, usados mas em 
bom estado, ambos com impresso- 
ra, para alugar ou comprar. Pro- 
postas para o seguinte enderego: 
Rua 15 de Novembro, 349, CEP; 
97390, Lavras do Sul, RS, aos cui- 
dados de Jaime. 

• Vendo TI-59, impressora PC-100 
e modulos adicionais de Topogra- 
fia, Estatistica, Analise Financeira 
e Jogos. Vendo o pacote fechado 
ou em partes. Izaque, tel: (011) 
220.5363, SP. 

• Vendo microcomputador, 16 K, 2 
tedados (alfabetico com 34 teclas 
codificadas com comandos de BA- 
SIC, e numerico reduzido com te- 
clas tipo Reed Switch), saidas p/ 
K-7 e mbvel de ago preto fosco. 
Prego: Cr$ 170 mil. Licio de Faria, 
Rua Herculano de Freitas, 40, Gu- 
tierrez. CEP 30000, tel.: (031) 
335.3723, Beio Horizonte, MG. 

• Compro programas e jogos para 
o TK82-C. Tratar com Oaudio, tel: 
(0245)22.4016. Nova Friburgo, RJ. 

• Vendo NE -Z 800 e expansao de 
membria NEX-16K. Frederico Ma- 
ciel. tel. (021)541.8067, RJ. 




Ct >mpro 



• Vendo TI-59, com modulos de 
matematica e estatistica, mais 
impressora PC100-A, fitas para 
gravacao magnetica, rolos de pa- 
pel para a impressora, manuals, 
capas, estojos, carregador de ba- 
teria etc, pela melhor oferta. Entrar 
em contato com Decio Gazzoni, 
Cx. Postal 1061, tel.: (0432)22.2240, 
CEP 861 00, Londrina, PR. 

• Vendo calculadora HP-41 CV, 
praticamente nova, com manuais 
em portugues. Prego Cr$ 120 mil, 
Tratar com Paulo Cesar, horario 
comercial, tels.: (01 1) 285.7014 ou 
285.7772, SP. 

• Vendo tres TRS-80 Pocket Com- 
puter novos, com interface para 
cassete e manual de instrugbes 
por Cr$ 150 mil cada. Falar com 
Nubia, a noite, tel.: (021 ) 275.5385, 
RJ. 

• Vendo uma calculadora HP-41 -C 
por Cr$ 118 mil, um microcompu- 
tador NE-Z8000 por Cr$ 50 mil e 
um DGT-100 por Cr$ 340 mil. Mario 
Lucio R. de Souza, Av. Aeroporto, 
14, CEP 35930, tel: (031) 851.1883, 
Joao Monlevade. 

• Vendo impressora Sinclair impor- 
tada, na caixa, modelo original, pa- 
ra TK82-C. Prego de ocasiao. Pro- 
curer Jean Pierre, tel.: (021) 
226.8089 (noite e fim de semana), 
RJ. 

• Vendo Modulo de Membria HP- 
821 06A por CrS 1 1 .500 mil. Tratar 
com Rogerio. tel: (021) 262.2668, RJ. 

• Vendo NE-Z8000 sem uso por Cr$ 
60 mil, multimetro de bancada 
Spectrum por Cr$ 60 mil e revistas 
Nova Eletronica do n? 54 a 66 por 
Cr$ 250 cada. Cartas para Sergio 
Willian Salomon, Rua Barao de 
Campinas, 635/63, Campos Eliseos. 
SP. 

• Troco programas de topografia 
para maquinas HP-33/HP-97. Car- 
tas para Jose Aylton Tini. Av, Bra- 



• Vendo quatro Memory Modules 
de 448 bytes cada para HP-41 C 
Prego unitario: CrS 10 mil. Manoel 
Marques, A/C Bahema km, BR- 
324, Cx. Postal 1370. CEP 40000. 
Tel: (071 ) 244.4855, Salvador, BA 

• Oferego servigos de programagao 
em linguagem COBOL, FORTRAN 
e BASIC. Ronaldo Castro, Rua Lins 
de Vasconcelos, 298, co 01, CEP 
2071 0, tel.: (021 ) 281.1 941 , RJ. 

• Vendo HP-41 C completamente 
nova. Ricardo, tel. (021) 295.3964. 
RJ. 

• Vendo TK-82-C, semi-novo, com 
dois meses de garantia. por Cr$ 
30 mil. Tratar com Brigite.tel.: (011) 
21 0.0537, SP. 

• Vendo microcomputador Olivetti 
P-652, com dois drives de cassete 
EKMA e um disco DAS-600. Tratar 
com eng° Fausto pelo tel,: (011) 
257,6700, horario comercial. SP. 

• Vendo calculadora HP-41 CV com 
impressora e leitora de cartoes 
magneticos. Tratar com Zezito, 
Rua do Fogo, 22/3°, CEP 50000. 
tel.; (081) 224.8344, ramal 235, 
Recife, PE. 

• Vendo TI-58 perfeita. pelo prego 
de Cr$ 30 mil. Manuel Siiva Rodri- 
gues, Rua Barao. 230, ap. 401. Ja- 
carepagua,CEP2l321. RJ, ■ 

• Vendo micro IBM, com 64 K RAM, 
disquete, visor colorido e impres- 
sora IBM. Acompanha programa 
VisiCalc. Tratar com Custbdio 
Neto, peios tels.: (01 1) 240.1481 e 
240.4115. horario comercial. SP. 

• Vendo micro NE-Z8000. Josue. 
Rua Alfredo Pinto. 25/2703, CEP 
20520, tel.: (021) 228.1970, RJ. 



Os classificados de MICRO 
SISTEMAS $ao um servigo 
ao teitor. 
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• Tenho interesse em trocar infor- 
macoes e programas para o Apple 
(area comercial e jogos). Tratar 
com Rui, ret.: (021) 259.9170. sab 
edom.,das9:00as 14:00 h, RJ. 

• Se houver alguem interessado 
em intercambso. estou inteiramen- 
te a disposicao para troca de 
programas de entretenimento para 
o TK82-C. Mario Augusto de Souza, 
RuaCiJiaoArouca/39, Cond. Novo 
Horizonte, Bl. B, apt. 902, Brotas, 
CEP 40000, Salvador, BA. 

• No Parana, mais urn clube de 
usuarios de microcomputadores. E 
o Clube Software que, utilizando 
o D-8000 da Dismac, ja conta com 
cerca de 100 associados e esta de 
portas abertas para troca de ideias 
e experiencias. Contatos pela Cx. 
Postal 1.954, CEP 86100, Londrina, 
PR. 

• Desejo me corresponder com 
pessoas interessadas em progra- 
macao de jogos em geral (princi- 
palmente xadrez) em linguagem 
BASIC e FORTRAN. Escrever 
para Ayres Ribeiro Filho, Rua Atali- 
ba Leonel, 357. Sao Vicente, SP, 
CEP 11300. 

• Gostaria de entrar em contato 
com proprietaries do novo Cassete 
Driver para HP-41C/CV. Manoel 
Marques, A/C Bahema km BR- 
324, Cx. Postal 1370, CEP 40000. 
Tel. : (071) 244.4855, Salvador, BA. 

• Possuo uma Casio 702P e gosta- 
ria de trocar programas com usua- 
rios desta maquina. Boris Largman, 
Alameda Santos, 1827/13°, CEP 
01419, tel.: (011)285.6222 R. 193, 
SP. 

• Gostaria de entrar em contato 
com possuidores de TRS-80 Model 
III, bem como possuidores da irn- 
pressora EPSON. Fabio Almeida, 
Rua Maestro Medanha, 91/202, 
Bairro Santana, CEP 90000, Porto 
Alegre, RS. 

• Desejo me corresponder com 
particulars e hobbystas (video- 
games) que possuam um TK 82-C, 
para troca de ideias e truques de 
programacao. Marcelo Jose Ste- 
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tang, Apinages, 1911, casa 3, 
Sumare,CEP01258,SP. 



• Desejo entrar em contato com 
pessoas que possuam o NEZ-8000 
ou TK 82-C com 16K de mem aria 
para troca de ideias e programas. 
Marcelo de Oliveira Orsini, Rua 
Viamao. 954/102, Alto Barroca, 
Belo Horizonte. MG. CEP 30000. 
Tel.: (031) 334.6138. 

• Gostaria de entrar em contato 
com usuarios de microcomputa- 
dores para troca de ideias, infor- 
macoes, experiencias, programas, 
etc. Trabalho com um D-8000. 
Americo Palamoni, Rua Julio 
Cardoso, 1359, Franca, SP, CEP. 
14400, Tel.: (01 6) 723.4746. 

• Desejo entrar em contato com 
usuarios do D-8000 ou simi lares, 
visando troca de ideias, experien- 
cias, programas, etc. Fernando 
Chyla, Rua Ivo Flemming, 192. 
Jardim Solar. Curitiba. PR, CEP 
80000. Tel.: (041)253.2308. 



• Sou radioamador (PY 3 AVN) e 
tormei uma rodada - a Micro Ro- 
dada - onde podemos discutir as- 
suntos, trocar ideias, fornecer 
enderecos onde adquirir equipa- 
mentos, livros e revistas. A Micro 
Rodada localiza-se na frequencia 
de 3780 KHZ ou arredores, funcio- 
nando de segunda a sexta, das 
20:30 as 22:00 h. Maiores informa- 
coes com Simeao Dias Gomes, 
Rua Andrade Neves, 749, CEP 
96300, tel.: (0532) 61 .1 929, Jagua- 
rao. RS. 

• Quern desejar obter informa- 
goes sobre Inteligencia Artificial 
ou linguagem LISP, escreva para: 
Marisa da Motta, Rua dos Coquei- 
ros, 341. Bairro Campestre, CEP 
09000, Santo Andre, SP. 

• Quern estiver interessado em 
esclarecer duvidas e trocas expe- 
riencias referentes a calculadoras 
e microcomputadores, procurar T. 
Pinheiro ou Alfredo Rector, Rua 
Pinheiros, 812, tel.: (011) 881.0022, 
SP 



PROGRAMAS EM BASIC PARA OS SEGUINTES 
MICROS: APPLE. MICRO ENGENHO, UNITRON. 
MAXXI, DEL. DIGITUS PP.OIOGICA. SCOPUS 
EDISAEPOLYMAX 

* CONTABIUOADE GERAL 

* CONTROLE DE ESTOQUES 

* FOLHA DE PAGAMENTO 
. CONTAS A RECEBER 

* FATURAMENTQ 

* ORCAMENTACAO DE OBRAS 

* CONTROLE RECEBIMENTOARMAZEM 

* CONTROL E DE £ X POfiT ACJAO 

* CONTROLS CLINICAMEDICA 

< • * LEMSP.E PRIME1SOO SISTEMA 
DEPOIS A MAQUINA 

Estes proflrsmiis serao desenvolvidos nil madias 
em que se formem grupos flu atfosAa a urn mesmo 
coniunlo de caracterislicas de per tormance do wl*mj 
e que. per roteio, cufiram oCuMo dedesenvolvimamo 

Os mteressados receoern a descnc&ti uetalhaaa 
do iisiema hub met irtleressa e sufiscrevem ojualquer 
valor apart!* 1 de 25 ORTN por programs, caso g mesmo 
preeneha as necessioades da empresa ActapiacOes 
especllicas tarnbom mao constderadaa 

Mao ha lance, nem sorteio A entrega . »m d<squele 
o com codlflos-lonlo e manuals, ocorrere quando o 
raleio atmolr o valor de subscricio de cade interessado 

Em breve uma rode em Todo pais para da* 
alertdimento a seu software 

Escreva ou telelone que Ins envlarernm as 
desencoes don sislamas proposlos e delaihes sobre o 
lunclonamenlodoconaorclo. 



fROKURA SERVICOS E PflOCESSAMENTO LTDA 

— Av. Indapendeflcia, 564 1 (0S12I 2*6i"i/ 
Porlo Alegre, RS 

— Rua Erico Verissimo. rr 
f 1071)2*8 32U 
SMvMW BA 

-fiuaRlode Janeiro. 1023 t(0.W>22t2942 
Dlvindpolis. MG 

— Rua Cap AmaroS. Ribeiro. 29 
Flpriartdpolis SC 

PRODASCO Proc do Dados. Serv. Corn. Ltda 

— Av So!edace.498U0512l264910 
Porto Alegre. RS 

1NFORMATIQUE - Onix Com Serv Equip. Elelr 

— Av Independencia, 38"" I (0512)214169 
Porto Alegre RS 
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At raves de uma andlise da organiza^ao dos registros e sub-registros e do formato dos dados e 
instruqoes armazenadas, este artigo introduz a memoria da TI-59. 



Curso de Programacao Sintetica 
para a HP-41C/CV — Final 



Luiz Antonio Pereira 



Na aula passada demos subsi- 
des para que voces "sintetizas- 
sem" novas fnncoes, promovendo 
o "casamento" entre bytes. Nesta 
aula, ttcamos de entrar nos deta- 
Ihes do conjunto de registradores 
especiais. conhecimento e a 
mampulagao desses registradores 
sem duvida adicionarao muitos 
outros recursos a nossa calcula- 
dora. 

Estao prontos? Pois bem, vimos 
que o conjunto de registradores 
especiais e formado por 16 regis- 
tros numerados de 000 a OOF (vi- 
de mapa da memoria na aula ante- 
nos) Eles sao apresentados na Fi- 
gura 1 

Adireita da Figura 1 encontra-se 
o enderego absoluto {em hexade- 
cimal) de cada registro na memo- 
ria (lembre-se da forma de endere- 
gamento na aula passada). Acima, 
ve-se o numero do byte dentro dc 
registro e a esquerda os nomes 
desses registros Esses sao os no- 
mes que aparecem r 
do acessamos ess 
registrados atraves d 
RCL ,STO,X< -.VIEW 

Na impress • 



outros (vide tabela de instrug5o na 
segunda aula, MS n? 13, out./82). 
Os espagos hachurados sao reser- 
vados pelo sistema como areas de 
trabalho e seus conteudos sao va- 
riaveis e sem interesse para n6s. 

Comegaremos as explicagOes 
debaixoparacima. 

Os registradores de r a L dis- 
pensam apresentagoes, pois sao 
exatamente a pilha operacional, 
nossa velha conhecida da progra- 
macao normal. Os registradores 
M, N, O e parte do P formam o 
que n6s conhecemos como Regis- 
trador ALPHA que. como sabe- 
mos, tern a capacidade de acomo- 
dar ate 24 caracteres. Quando 
pressionamos ALPHA e entramos 
com um carater qualquer (R, por 
exemplo) ele sera gravado do byte 
0005. Ao entrarmos com um E, 
o R sera copiado no byte 1005 e 
o E sera gravado onde estava o R, 
ouseja. no byte 0005. 

Quando entrarmos com o O da 



t-I^Z-N >*»T , f>/"\ 



'"iri 



N) :l I 



6K 



e o registrador ALPHA cheio. In- 
sistindo em mais caracteres, for- 
garemos os primeiros a entrarem 
na area de trabalho (bytes 6008, 
5008, 4008 e 3008 do registrador 
P)sendo, entao, perdidos. 

Nesse ponto, se executarmos a 
fungSo X <> M (tendo o numero 
em X), obrigaremos que se fa- 
ga a troca de conteudos entre os 
dois registradores. Assim, os ulti- 
mos sete bytes de nosso string se- 
rao substituidos por "nulos" (exe- 
cute AVIEW) e no registrador X 
aparecera um numero cujo valor e 
fruto da tentativa do processador 
em transformar os ultimos sete ca- 
racteres da string original em um 
numero. Faga e comprove: tente 
tambem colocar em X inicialmente 
um valor diferente de zero. 

O registrador Q e area de traba- 
lho e e usado temporariamente 
pelo processador para armazena- 
mento do nome das fungoes ou 
programas que tentamos acessar 
„♦. v^rioXponnGTO. 

- ; stro r P ara 
juai do explicare- 
j e. 
■ • a '■- i jo b sao 
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reservados pelo sistema para ar- 
mazenar os enderegos dos retor- 
nos quando se chama uma sub- 
rotina. Pode-se ate dar uma olhada 
no manual do usuario e comprovar 
que o limite e de seis niveis de 
sub-rotinas. 

O processo de armazenamento 
consiste, assim que se chama a 
primeira sub-rotina, no enderego 
de retorno ao programa principal 
ser gravado nos bytes 2 e 3 do re- 
gistro b. Quando essa sub-rotina 
chama outra, o enderego de retor- 
no a eta e gravado nesses mesmos 
bytes, sendo que, antes, o primeiro 
enderego e copiado nos bytes 4 e 
5 dp registrob. 

A medida que vamos chamando 
outras sub-rotinas, o processo vai 
se repetindo com a msergao de en- 
deregos na primeira posigao de re- 
torno. deslocando os enderegos ja 
existentes para a esquerda e para 
oaixo, ate a ocupagao total do re- 
gistro a. O processo de retorno 
faz-se no sentido contrario, ou se- 
ja, da esquerda para a direita e de 
baixo para cima, onde o primeiro 
enderego de retorno e copiado nos 
bytes reservados para o pointer 
(bytes e 1. reg. b) que e quern 
efetivamente controla a ordem de 
execugao das instrugoes. 

registro c e um dos mais inte- 
ressantes, pois e nele que sao gra- 
vados o enderego do primeiro re- 
gistro do conjunto de seis registros 
estatisticos, a posigao da "pare- 
de" que controla o tamanho da 
area de dados e de programas, e a 
posigao na mem6ria do .END. per- 
manente. 

Voces ja devem estar imaginan- 
do que beneficios isso traria para 
n6s, ja que podemos controlar di- 
retamente, atraves de programa, o 
SIZE da maquina. A diferenga en- 
tre tal procedimento e a execugao 
da tungao SIZE e que esta ultima, 
alem de mexer a "parede", deslo- 
ca tambem o bloco de programas 
e "zera" os registros de dados 

Se voces pensarem bem, essa 
diferenga podera ser catastrdfica 
por um lado (quando, por exemplo, 
nao se sabe a area ocupada por 
programas), mas tremendamente 
util por outro, ja que se podera ter 
acesso a toda a memdria atraves 
das fungoes RCL , STO , X < > 
VIEW etc. A primeira coisa que se 
pensaria, nesse caso, seria sinteti- 
zar em nosso laboratdrio (registra- 
dores especiais) sequencias de 
instrugoes e transferi-las para a 
memdria de dados que futuramen- 
te passaria a ser memdria de pro- 
gramagao. Poderiamos elaborar 
programas que geram programas ! 
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CURSO DE PROGRAMACAO 



SINTETICAPARAAHP-41C/CV — FINAL 




E tern mats: esse registrador 
contem, nos bytes 3 a 3,5 (3 nib- 
bles) urn numero (sempre 169) que 
e consuitado de tempos em tem- 
pos pe!o processador, Isso ser- 
ve como uma especie de controle 
de qualidade da memdria, Tente- 
mos colocar la outra coisa diferen- 
te para vermos o que acontece. 
Voces estao com o saltador de by- 
tes a mao 9 Caso positive sigam 
ospassos 

— GTO.. 

- Coloque em modo PRGM 

— Dtg.te 01LBL"BYE" 

02 STO 01 
03 "AB" 

-Tire do modo PRGM 

- Em modo USER, pressione I + 
( saltador de bytes ) 

- Recoloque em modo PRGM e 
aparecera 

03 — 

-Digite 04STO16 

- Pressione BST e SST 
Digte 05XEQ"SDEV" 

— BST novamente 

Retire do modo PRGM e pres- 
sione L + 

- Recoloque em modo PRGM e 
digite 05 * 

- Pressione BST e execute DEL 
002 

- Pressione SST e la esta o nosso 
STOc 

— Pressione SST e execute DEL 
002, GTO "BYE" 

— Execute a funcao PACK 

nosso program;- I 

01 LBL-BYE" 

02 STO c 



Tudo OK ate aqui ? Entao vamos 
em trente. Retire do modo PRGM , 
introduza o numero 3.141592654 
no registrador X e execute XEQ 
"BYE" . 

!?!?! E isso ai! O que fizemos 
toi gravar. ao executarmos o pro- 
grama "BYE" , o numero tt no re- 
gistrador c. Com isso, trocamos 
seu conteudo, colocando naqueles 
tres nibbles atgo diferente de 169. 
O processador certamente supds 
que houve problemas com todo o 
conteudo da memdria e ordenou 
urn MEMORY LOST como medida 
de protecao. Temos ai o MEMORY 
LOST prog ramaveL 

A seguir, encontramos o regis- 
trador d que tambem e nosso ve- 
Iho conhecido, porem nao com es- 
se nome, A Programagao Sintetica 
permite alterar (ligar ou desligar) 
ate os flags do sistema. A rrtanipu- 
lacao dessas flags causa, em cer- 
tos casos, uma serie de rendme- 
nos estranhos (e sem significancia 
para nos) de tal forma que nao 
convem mexer muito com elas. 

E importante, porem, que se 
note que temos 7x8 flags e que 
cada flag e um bit. Flags ligadas, 
bits setados ( = 1); flags desliga- 
das, bits "dissetados" ( = 0). 

Esse registrador, juntamente 
com os registradores M, N, O, P e 
X, pode tornar-se uma verdadeira 
fabriquinha de instrucOes diabdli- 
cas onde, para os mais "loucos", 
programa-se bit a bit. Lembrem-se, 



Falta-nos, portanto, expiicar os 
conteudos do registro e e [— 

Vamos, inicialmente, analisar os 
tres primeirps nibbles (a direita) do 
registro e. A medida que, em mo- 
do PRGM, vamos pressionar sst, 
os numeros das linhas vao aumen- 
tando (eles sao calculados pelo 
processador) e seus valores (em 
hexa) vao sendo gravados para 
que sirvam de base para os calcu- 
los das linhas seguintes. 

Aqui, caoe um esclarecimento 
importante. Por que, quando o pro- 
grama e muito grande, ao pressio- 
narmos BST, o retorno a linha an- 
terior demora substancialmente ? 
Porque o pointer nao votta atras. 
ja que ele nao pode saber se o byte 
anterior e um prefixo, posfixo ou 
pertence a uma cadeia alfanume- 
rica. Dessa forma, e necessario 
que este avance ate o final do pro- 
grama e recomece todo o calculo 
das linhas, parando na linha ante- 
rior (nao necessariamente no byte 
anterior) aquela onde estava. 

OK ? Isso expiica tambem o fato 
de que, quando burlamos a vigilan- 
cia do byte F n . utilizando o salta- 
dor de bytes e pressionando BST, 
voltamos a linha anterior a linha da 
string e nao ao byte anterior da 
mesma. 
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AREA DE HARDWARE 

Logo Digital 

Microprocessadores 8080/85 
Interfaces para Perifericos do 8080/85 
Microprocessador Z-80 
Microprocessador 6800 



AREA DE SOFTWARE 



{ 



, BASIC 
Lmguagens^ ASSEMBLER 



I Aulas Praticas com Microcomputador 
Laboratory de Eletronica 

TURMAS20ALUNOS 



INFORMAQ0ES E INSCRICOES 



Av. Presidente Vargas, 590/217 e 218 das 
14:00 as 20:00 hs - Rio de lane<ra - R I 
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SCHUMEC - SISTEMAS 




• Unidade Central M 100/85 

— 64k Bytes de Mem6ria RAM. 

— 8085 A operando a 6. 1 44 MHZ. 

— Interface para comunicacao Serie RS 232-C com 
velocidade de 110a 9600 Bauds, 

— Barra de comunicacao interna Padrao S-1 00 com 4 
conectores opcionais para expansao do Sistema. 

— Controlador para ate 4 Diskettes de 8" com 
formatacao IBM 3740. 

— Prego: CrS 650.000,00 (Se/scentos e cinquenta mil 
cruzeiros) + 10% (Dez por cento} de t.P.L 

• Terminal de Video C-100 

— Teclado alfanumerico com 52 teclas Padrao ASCII. 

— Interface para comunicacao Serie RS 232-C com 
velocidade de 75 a 9600 Bauds. 

— Monitor de Video de 1 2" com formato de 80 
colunas por 24 linhas. 

— Operacao Local-Remoto. 

— Cursor enderecavel. 

— Video Reverso. 

— Letras Maiusculas ou Minusculas. 

— Tecla programavel. 

— Paridade Par/lmpar. 

— 1 ou 2 stop bits. 

— Operacao C Caracteres Graficos, 

— Prego: CrS 360.000,00 (Trezentos e Sessenta + 
mil cruzeiros) + 10% (Dez por centro) de I.P.I. 



• Acionador de Diskettes de 8" 

— Densidade simples. 

— Capacidade 250K Bytes. 

— Protecao contra escrita. 

— Prego/Untdade CrS 400.000.00 (Quatrocentos 
mil cruzeiros) t 70% (Dez por cento) de I.P.I. 

• Software Disponivel 

— CP'M* 2.2 

— Assembler compativel com 8080 85 

— Editor de Textos. 

— Depurador de Programas. 

— Linguagem de Alto Nivel: BASIC (Interpretador ou 
compilador), FORTRAN, COBOL ANSI compativel, 
PASCAL MT, SUPERCALC. 

• Impressora 

— 80' 1 32 colunas. 

— Velocidade 80 cps. 

— Papel tipo formulano continuo. 

— Prego: Sob con suite) 

Rua Barata Ribeiro, 370/305 9 • 
Tels: (021) 235 1561 236 0596 
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E os bytes 6 a 3 e a parte do byte 
2 dos registros e e |— ? Eles ser- 
vem para informar ao processador 
se uma determinada tecla esta ou 
nao associada a uma funcao ou 
programa. Mas como se da esse 
processo ? Suponham que, em 
modo USER , seja pressionada a 
tecla SHIFT A, por exemplo. Se o 
processador fosse procurar pela 
associate desta tecla em todo o 
espago reservado para associa- 
cOes, ele gastaria muito tempo, de- 
pendendo do tamanho desta area, 
e, caso a tecla nao fosse associa- 
da a nenhuma fungao, este tempo 
seria gasto em vao. 

Para que isto seja evitado, e fei- 
ta uma pesquisa previa e muito 
mais rapida nos 36 bits da esquer- 
da do registrador e, que sao flags 
de associacao de teclas. Se a te- 
cla pressionada fosse simples- 
mente a A, sem o SHIFT, essa 
pesquisa seria feita nos bits cor- 
respondentes do registrador j- . 
Isso garante que nao se perca tan- 
to tempo nos casos em que nao 
haja nenhuma associagao aquela 
tecla. 

Obviamente. cada tecla esta 
associada a urn e somente urn bit 
dos registradores. Elas sao nume- 
radas da esquerda para a direita 
(tal como as flags do usuario e do 
ststema) comegando a partir de 1 . 
As flags e os bits correspondentes 
a cada tecla constam da Figura 2. 

Bern, com tudo que foi visto, te- 
mos condicoes de comegar a en- 
tender os "bastidores" de nossa 
calculadora. Demos os subsidios 
tanto para aqueles que objetivam 
apenas uma programagSo mais efi- 
ciente quanto para os que preten- 
dem diverti r-se "escovando bits". 

Essas quatro aulas nao sao tudo 
o que se conhece a respeito da 
HP-41 Procuramos abordar os 
itens mais interessantes sob os 
aspectos utilidade e engenhosida- 
de, sem que nos esquecamos, 
obviamente, das limitacoes de 
tempo e espago 

Ademais, existe a possibiiidade 
do dialogo atraves da pr6pria re- 
vista, a medida que as duvidas ou 
novas descobertas venham surgin- 
do Esperamos pode< contar, em 



forma, obngado pela atencSo e 

ate...qualquerdia. 

breve, com uma chuva de "Progra- 

mas Sinteticos" publicados na 

nossa revista. 

Permitam-me que eu apresente, 
portanto, o primeiro destes "pro- 
gramas sinteticos". De qualquer 



Exemplo de um 
"programa sintetico" 

Esta aplicacso 6 basiante simples mas 
ilusira o uso dos registradores de status 
como registradores comuns de dados. Tra- 
ta-se da determinacao do SIZF da maqt.'ina 
atrav6s da leitura do registrador c (especi- 
ficamente, os tres penuttimos nibbles da 
direita) que indica a posicao do registra- 
dor ROQ Tendo-se o numero de modulos 
acoplados (na HP-41C. n=4) previamente 
em X, chama-se o programa, e o SIZE, 
ao final, resultara em X. 

Vamos agora a uma descricao detalhada 
do programa: 

* Do passo 02 a 05, temos a determina- 
caodo numero total de registros de 7 bytes 
existentes, em funcao do numero de modu - 
los acoplados 

* Do passo 06 ao 13, e a preparacao pa- 
ra a leitura do registrador c (leitura bit a b*t 
em d) Observem que foi feito um esforgo 
para conservacao das flags do sistema, cu- 
ja alteracao poderia implicar em "anoma- 
lias". Ao final, teremos a posicao de RO0 
nos tres nibbles da esquerda (flags a 1 1) 
do registrador d. 

* Do passo 1 4 ao 1 6, a gravacao do conteu- 
do anterior do registrador d no registrador 
M e do numero total de registros no regis- 
trador N. 

* De 1 7 a 31 , temos a determinagao da po- 
sicao do registrador R00, transformando 
os tres primeiros nibbles do registrador d 
de binario para decimal. A contabilizacao 
do numero de registros reservados para 
dados (SIZE) se da pela diferenca entre o 
numero total de registros (endereco do to- 
po da memoria + 1), que esta gravado em 
N, e o endereco do registrador R00 

* Passos 32 e 33, recuperacao do conteuoo 
anterior ded. 

* Passos 34 e 35, colocacao do SIZE em X 
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PROGRAMA SINTETICO 

01 4 LBL "SIZE?" 

02 64 

03 * 

04 256 

05 + 

06 RCL d 

07 Xo C 

08 " L AAA" 

09 RCL c 

10 x<> \ 

H *• I — A***" 

12 Xo \ 

13 Xo d. 

14 STO C 

15 Xo Z 

16 STO \ 

17 .011 

18 ^LBL 01 

19 ENTER* 

20 INT 

21 CHS 

22 11 

23 + 

24 2 

25 XoY 

26 Y + X 

27 FS? IND Y 
2 8 ST- \ 

29 RDN 

30 ISG X 

31 GTO 01 

32 Xo C 

33 Xo d 

34 RCL \ 

35 END 
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Na Microshop voce encontra nnuito mais do 
que microcomputadores a bons pregos. Voce 
encontra uma opinio independence sobre 
qual e o equipamento e o investimento ideal 
para a solucao dos seus problemas. 

E encontra uma coisa que so a Microshop pode 
oferecer: servicos. De todos os tipos, tama- 



nhos, precos, dos mais simples aos mais sofisti- 

cados. 

A Microshop oferece o melhor software dispo- 

nfvel no mercado. 

E nao contente com isso, ela tambem pode de- 

senvolver para voce sistemas completos, des- 

de a analise do problema ate a implantacao e 

treinamento dos operadores. 



Micro no equipamento e macro nos servigos 



• Microcomputadores e penfencos 

• Comercializagao de sistemas aplicativos 

• Desenvolvimento de software 

• Jogos 

• Assistencta Tecnica e manutencao 



• Disquetes, fitas, livros e revistas 

• Calculadoras 

• Leasing e Financiamento de equipamentos 

• Cursos 

• Produtos exclusivos 



l " llwlU Al, Lorena, 652 - Jardirn Paulista (estacionamento proprio) 
SllOP CEP 01424 - Sao Paulo-SP - Tel.: (011) 282-2105 




No numero 14: 



NAPAGINA 



26, prim, parag., linha 8 
38, Prim parag.. linha 4 

57, 2? col. penult, linha 

58, terc. col., prim, parag., linha 1 3 
63, prim, cot., seg. parag., linha 7 



ONDESELE 



Duretordaempresa 
matrizes em pogramas 
reserva para o software 
software indendente 
desde o reSacioamento 



LEIA-SE 



Diretorda empresa 

matrizes em programas 

reserva de mercado para o software 

software independente 

desde o relacionamento 



Duas corregOes importantes tern que ser 
(eitas. A primeira e o numero 1 2, na materia 
"Urn SORT aplicado na Construcao Civil' - , 
em que o programa saiu completamenle 
podado. mesmo apos a correcao da Men- 
sagem de Erro do numero 13. Publicamos 
agora o programa complete 

E a outra falha foi no numero 14, na 
materia "Metodos de Ordenacao-H", quan- 
do o programa do sort Straight Selection 
nao (oi publicado, saindo o programa de 
outro sort, o Straight Insertion Sort, em seu 
lugar. programs correlo esta aqui. Aos 
leitores e autores, nossas desculpas. 



Straight Selection 


STRAIGHT SELECTION SORT 


100 REM 

101 REM 

102 REM 

103 FDR J=NRES TQ 2 STEP -1 

104 KMAX=-3275& 

105 FOR L=J TO 1 STEP -1 

106 IF K(LK=KflAX THEN SQT0 109 


107 KHAX=K(L) 

108 L«AX=L 

109 NEXT L 

110 KAU!!=K(LMAX) 

111 K<LKAX)=K<J) 

112 K < J ) =KAU X 

113 NEXT J 



Um Sort aplicado na Construcao Civil 



2 PRINTE?. IS 2 

. 1,'ESPACO* GOEUB 7 
• 2,-!NlCIAR" GOTO 10 

5 KEY LABEL 

6 GOTO 6 

7 PRIST " " 

- na m 

10 OtM At 1100001 ,L!100,2]NI100 
,71,01100.2) 

20 CLEAR 

30 DISP "ORDENACAO BE NUMEHOS O 
"OLUMAS, COM S ALCARISMOS 
■ * 1*0 

11 DISP -O HISTORJGO COM IS LET 
HAS " 

40 E!SP "COLOQUE PAHA CONT1NU 
AR. e 19 PARA ENCERRAR AS ENT 
RADAS': • INPUT A 

50 IF A-99 THEN 130 

40 l-I.t 

70 OU-li 'llil 

80 DISP -HISTOMCO": » INP17T All 
G,G*14J 

SO DISP •KUMERO't * INPUT At £*1 

100 DISP "NUtERO'l* IKPITT At [G+2 
3,C»3C8 

7 *NUfERO*: • INPUT At S3* 1 
l.G-16 

i ; 5 BEEr 

lit) GOTO 40 
130 J-l 

[10 fop : 

. :. V">-1 

ISO LI 1,1 J • 15.G.22J 1 

• 
■ 



ISO NU.2I-I 

190 Oil.ll-VALIAt (G+J1,«*38| ) 

200 od.21-1 

2 ID NEXT 1 

220 FOR L-l TO J-l 

230 FOR M-L*l TO J 

2t0 IF LIL.ll <-LlM.it THEN 310 

JS0 F-LIL,IJ 

2(0 Fl-LIL.J) 

270 L(t,l)-LfH,ll 

280 L(L.2>-L<H,2) 

240 L(H,1I-F 

300 LIH,2'-F1 

310 WW « 

320 NEXT L 

321 PRINT ■•OHDENACAO PELA PRIME 
IRA COLIMA" 

312 PRINT 
32 4 CLEAR 
325 DISP-'OROEMACAO PELA PRtMEIR 

A COLUSA, (ape rce CONT para C 

ortt lituor] " 

330 FOR I*] TO J 
340 R-L(t,2) 
350 G-IF-I1 *39*1 

3*0 PRINT Ai [G,G*14l ;A» iG>15,G«2 
21 :At [G.2 3,G-30],-At JEOI.OS 

J70 NEXT I 

180 PAUSE 

3*0 FOR 1.-1 TO J-l 

400 FOR K-L*l TO J 

410 IF NIL,])- -N<M.l) THEN 470 

420 F-N(L,1) » Fl-Ntt,,2> 

410 d<L,ll-N<H,l) 

440 R<L.2I-NIH,2] 

410 NfM.t > -F 



460 N(H,2)-F1 
470 NEXT N 

480 NEXT L 

481 PRINT 

482 PRINT -'OHDENACAO PELA SEGUN 
DA COLUNA* 

483 PRINT 

4*0 FOR t-l TO J 
500 R*N I,.') 
510 G-ia-D'lO+l 

52H PRIST A* [G,0*14l : A* (G*15.,G»2 
2) ;A* SO»23,S*30] :Af (G-ll.OJ 

to 

5 30 NEXT I 
540 PAUSE 

550 FOR L«l TO J-l 

560 FOR H-L*l TO J 

570 IF 0IL,l>--O<H,ll THEN 630 

580 F-OIL.U * FJ-OIL.2! 

540 OIL, II -OIH,l) 

GOO 0(L,2»-O(M,2> 

610 OlM, II -r 

620 OIM.2I-F1 

6 30 NEXT M 
640 NEXT L 
64! PRINT 

642 PRINT -•OROENACAO PELA TEP.CE 

IRA COLUNA" 
142 ■ I : ■■ I 
650 FOR 1-1 TO J 
6t0 B-OI I .21 
670 G-m-1) 'It'I 
680 PRINT AI [C.C*14i ;A* [G»1*,0< 

2j ;A« [CJl,C<u: [AJ fe»ll ,6*3 

8] 
I 18 :; vv I 
7 CIO PAl'SE 

7jn end 
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D^vtf- 



flffe^ 













W 



DISKETTES 



maxell 



« 



maxima confiabilidade 




A palavra 'TALVEZ" 
nao existe em 
processamento de dados 
Para evitar erros 
e eliminar de 
uma vez por todas com 
qualquer duvida, 
os DISKETTES maxell 
caracterizam-se como 
asolugao definitiva, 
pois sao submetidos 
a rigorosissimos 
testes, oferecendo-lhe 
a garantia absoluta 
de "ERROR ZERO': 



Importado e distribufdo com exclusividade pela: 
Braswey) Braswey SA Industria e Comercio 

Rua Enxovia. 455 - Sao Paulo - Fone: 548-5500 





Os monitores do TD-200 e do Cobra-300 
tern seus segredos. Saiba quais sao e como tirarpartido deles. 



O monitor SOM sem segredos, 
no TD-200 e Cobra-300 



Nilton do Valle Oliveira 



monitor (chamado pela diretiva: MO) nos equipa- 
mentos das linhas TD-200 e Cobra-300 possui certas 
funcdes que, por motivo de seguranca, foram inibidas 
(um usuario inexperiente poderia danificar seu disque- 
te). Tais fungdes tornam possivel, por exemplo, alterar 
memdria (A, XXXX), copiar parte da memdria (C, DE, ATE, 
PARA)e gravar setor {G, D, TT, SS, XXXX). 

Para termos uma ideia das possibilidades de aplica- 
gSo do monitor, suponhamos que um programa ou arqui- 
vo fosse deletado e quisessemos recupera-lo, uma vez 
que nao dispusessemos de nenhuma copia. 

Esse problema poderia ser contornado atraves do mo- 
nitor, da seguinte maneira: o sistema liga o bit 7 do pri- 
meiro byte relativo a entrada do arquivo ou programa no 
diretorio, sem que isso implique na perda do conteudo 
do arquivo ou programa propnamente dito. Tal expedi- 
ente e utilizado na compactagao do disco atraves da di- 
retiva ":CP", que pede a execugao do programa 
".COMPR", cuja finalidade e organizar as areas libera- 
das. 

O diretdrio do sistema ocupa o quarto setor da unida- 
de mestre de alocagao; a area de continuagSo do direto- 
rio, a partir do quinto setor, sd existe se o usuario reser- 

Figura 1 



I I I I 



r ipo 



\Nome do Progrims Timtnho Trilha 
V da 

S Program* 

% "0 



N9 de Vtrsao 
So tores 



— — 



enttjda nivi 
entrdda dele L.id.1 



Figura2 



i i i 



I 



J I L 



S Nome da Program* Nome do Arquivo UA do 

! -,, Cabe^alho 

J T i po ~» 



i7 -0 

I I ' < I ■ I I ' I 



U«o Futuro 



fintnda a t i v a 
entrada dcleuda 



var mais de um setor na fase de inicializagSo do disque- 
te atraves do programa ".INICD". 

As figuras 1 e 2 ilustram os formatos de entrada no di- 
retorio. 

Na verdade, o sistema verifica o conteudo de uma va- 
riavel de enderego fixo para inibir ou nao determinadas 
fungdes do monitor. Essa variavel ocupa um byte da me- 
mdria e pode ter seu bit 1 desligado para fazer com que 
o sistema aceite todas as fungdes do monitor. 

O formato 

7 

loioioioloioio.il 

indica que nao aceita o monitor durante a execugao des- 
te programa, enquanto que o formato 

7 



10 10 1 



1 I 1 I o 
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irvdica que nao aceila algumas funcoes do monitor. 

O programa em anexo foi eserito em 'Assembly' (LPS) 
e tern por objetivo desligar o bit 1 da variavel de endere- 
co (ixo = 107. Tamb6m 6 importante notar que a cada 
"IPL" sera necessario executar o programa. pois o sis- 
tema atualiza essa variavel. 



O PROGRAMA 



«901 0000-0 99 TvP>."0f|l»K0" 
0O0Z 9900*0 00 l«»««»»-«-- 
0041 90OO-O 90 t 

too* ooeoo no i 

trOul 0»0«-t> 00 I 
VOOb ilVdO'O 00 % 
0907 VQ09-D W0 tr*< 



am i o«/02 



oooi oeoo-o 00 etfctct 



'Ui< 



«V..8H/i * CAP»CC* ■»» Nt COM ¥AlO» 

1 HElAOEClMtL t«l. 
Kvl .1.S..V < I ;E=>* t>H* PCSKA0 ** MfKOilA 

I- ot ewe»f.co i«r. 

OUT' %.: i £«¥l4 UH Sl**l BE. ALIRTA 

i out twoiCA «ue « an--. 

( rot oe suttee. 



«O00 OOOO-P SI 

0010 4001-P 01 

0011 ti003«* 01 
JU1? 0S0S-P 01 
0011 OSiS-P 01 
00t4 04l>7-P 01 
0013 00<T7"P 01 
OOlfc if'>-P 0] 
0tl7 OOOO-P ei EHP O^IkNOi 

r ( w cps MHtSltftf - cenosjoo - AOvcfrwctAftooo - takomhoi 
oosA-i' • oeoo-c s oooa 



N/tfon do vatfe Oiiveira 3 Anahsia de Sottwate do fnmetro — institu- 
te Na&oml de Melrologia, NOrma/Vzata'O e Quelidade Industrial. e ta2 
o cur&o de Tecnofogo em Processamento de Dados na Facutdade 
Nuno LiSbQ8. no Rro de Janeiro. 



Assistencia Tecnica a Micro e 

Mini Computadores 

Importados e Nacionais 



#8!ff.£S m P |to 



EPSON 



P90L0OCA 

n*rocernpuOedorM 



PHILIPS 

SUPRBRAIN 

Radio /haeK 



• outros 



Compucorp* 



fCorrsutte-nt 
J&obfB contrato\ 
\cSe Manulentpgo j 
Para sua 

tranqiiifidade. 



• Suprimentos para Mlcro/lmpressoras 

• O prlmelro Cur so de VISICALC em portugues com Manual. 
aulas teOncas e prditcas (eqmpamento a disposicflo) 

• Bona, precos para pequenas quantidada* de FORMULARIOS 
CONTlNUOS — FITAS PARA IMPRESSORAS EPSON. RADIO 
SCHACK 

■ Software para Micros 

ComerciO de Eqiiipamentos Eletr6nicos Ltda. 

Ay. Onze de Junto. 1223 - CEP M041 - Sac Paulo- SP 

for,*. 572-0204 



COMERCIO E SERWCOS LTDA. 



Comercializapao, Implantapdo 

e Assistencia Tecnica 
a Mini e Micro Computadores 
Aplicativos 
Revendedor Autorizado 



Computador Pessoal HP 85 

Micro Computadores 

Minicomputadores 

Calculadoras Cientrficas 

e Financeiras 

Copiadoras 



Hewlett Packard 
Datalog 

Philips 

Hewlett Packard 

Nashua 




SAOMUlO- 

;W3 

c 113 947$ 



■•Ofe fKiwnooiCooHio-'MHO* 
'tu III 9?02>US ii.J t'i i«4» 
Tint >O0t| « 763 OwNtftl - %** 



niO DE JOHElflQ ft«l frMCftU Entowo 1*4 

j iu-im 



CEr 70911 ttl 
Craot*** ■ Re to Uumt 



(011 1 



}• PQMQ oitttHt-OwMl A»m tnil 1 «j - i/MI- 

Sit CirMMO.iH ioswhi ITn rjnuMiM 

»em Ak jji II S 
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Traditional revendedora de mdquinas de escrever e calculadoras, a Clap estende seu campo de 
acdo e cria a Clappy, para atender a demanda por microcomputadores. 






Clappy: a nova 
realidadeda Clap 



A Clap, ha 18 anos atuando na 
area de revenda e manutengao de 
calculadoras, maquinas de escre- 
ver e equipamentos para escrit6rio 
em geral, e acreditando na ten- 
dencia que teve inicio quando a 
Hewlett Packard e a Dismac langa- 
ram os primeiros microcomputa- 
dores no Brasil, criou a Clappy 
Computadores e Sistemas — uma 
estrutura tecnico/comercial direta- 
mente voltada para a microinfor- 
matica. 

Inaugurada em agosto deste 
ano, a Clappy visa atender princi- 
palmente as necessidades das pe- 
quenas e medias empresas, filoso- 
fia que a Clap tern adotado ate ho- 
le. Nas vitrines da loja, estrategi- 
camente montada no centro da ci- 
dade do Rio de Janeiro, estao ex- 
postos quase todos os modelos de 
micros pessoais existentes no 
mercado. alem de calculadoras, 
perifericos e algumas publicagbes 
da area. Segundo o Diretor da lo- 
ja, Ernesto Camello, sera dada en- 
fase aos livros em portugues e a 
todos os manuals de micros fabri- 
cados no Brasil. 

Na sobreloja, onde funciona a 
parte administrativa da empresa, 
estao os microcomputadores de 
maior porte em suas configura- 
gOes mais completas, montados 
especialmente para demonstra- 
coes a representantes de firmas 
interessadas na aquisigao de urn 
equipamento. " O objetivo ", ex- 
plica Ernesto Camello, "e dar a esta 
clientela urn atendimento mais tec- 
nico, assessorado por uma equipe 
especializada em microeletronica 
e software. Desta forma ", conti- 
nua, " pretendemos dar ao cliente 
todas as explicacbes acerca dos 
recursos e aplicabilidades dos 
equipamentos disponiveis. dando- 
Ihe condigOes de decidir sobre o 
que sera mais adequado as 
necessidades ". 




Com seu novo show-room, a Clap mostra 
que tambem acredita no microcomputador 

At raves desta capacitagao tec- 
nica, no prbprio ambiente da loja, 
a Clappy objetiva, alem de orien- 
tal prestar servigos de manuten- 
gao, durante e apos o prazo de ga- 
rantia, para os casos em que o fa- 
bricante der autorizagSo, e ainda 
fazer modificagoes, a nivel de con- 
figuragao de hardware, a fim de 
adaptar os perifericos e adequa- 
los ao funcionamento de cada 
equipamento. 

Quanto ao software, fornecem 
" pacotes " prontos — jogos, apli- 
cagOes comerciais, financeiros 
etc. — e providenciam, junto as 
software houses, aqueles de apli- 
cagao especifica de cada cliente. 
'esp'" 
cambio ■ • ano 



CURSOSEFACILIDADES 

A Clappy pretende reforgar em 
muito a area de cursos. Para o 
mes de Janeiro em diante, varios 
ja estao programados, abrangen- 
do: Linguagens de Programagao 
(BASIC, FORTRAN, COBOL, Pas- 
cal e Assembler); Sistemas Opera- 
cionais (CP/M e DOS); e Aplica- 
gOes (Visicalc e Logo). "Quere- 
mos fazer da Clappy urn verdadei- 
ro centro de treinamento para os 
usuarios de microcomputadores", 
afirma Ernesto. 

Fora tudo isso, e com o objetivo 
de facilitar ao maximo a vida de 
seus clientes, especialmente as 
empresas, possuem uma equipe 
voltada para vendas extemas e 
trabalham sob o sistema de pronta 
entrega e financiamento, que pode 
ser prbprio, em ate cinco meses. 
ou atraves de finance! ras, em ate 
24 meses. 

Dentre os micros comercializa- 
dos, estao o CP-200, TK82-C. 
CP-500, DGT-100, Microengenho, 
AP-II, D-8000/800 1/8002, Schumec, 
Fenix II e o HP-85, alem do Siste- 
ma 700 e o Alfa 3000 e 2064. A loja 
tambem vende impressoras (a Emi- 
lia 801 e 8030 da Elebra e a M-1 00 
DA Globus), bem como toda a linha 
de calculadoras programaveis da 
Texas e HP, inclusive seus acessb- 
rios, como baterias, fios, carrega- 
dores e capas. 

A Clappy Computadores e Siste- 
mas fica na Av. Rio Branco, 12, 
Tel: (021) 243.3395 ou 253.3170, 
Rio de Janeiro, aberta das 9:30 as 
18:00 hs, e aos sabados ate as 
I3:00hs. 



r#3rfo- VanHdo Soares de Medeiros 

Fotos: Carlio Limeira 
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QUEMIEM 
CABECA 



Sr. Gttberto Queredo da 

Silvs t Diretor Admimstrai.no 
da Transiero, uma das 
maiores Uransportadoras de 
autos (tests pfe Ele esia 
com a Transzero desde que 
chegou de- Macau, sua terra 
deongam. ha ISanosefw 
o resoonsaral pelf ideia de 
ter urn microcomptitadbr na 
In™ Desde enlao. Sisfema 
700 da Prolu^ca cgIkchj 
sua cabeca a dl-^posJc^c da 
Transzeno. 

" Temos dois Sistena 700 
trabalhando integrados com 
um rackde dittos de 8" e 
Jazendo folfca de pagamento, 
contabdrdade f-aturamento. 

ja estamos preparando 
programas para almoaairlado 
t estoflue. Ate a final do ano 
names usar o computadof 
pa^a & total da empress. 
todososservicos". 

Para a Contsbiiida-de 
e DepartamentC" Pessoal, 
a Transzero esta uiartcto 
pro&ramas compraoos da 
Fmiogiea. rjtse se adaptaram 
perfeitamente as 
ntecessid*tfes da empresa* 

Gs espec'iftcos estao 
sen rie preparados par fuma 
espeeialtfada indicada pela 
Prologica. 

£ a ehciinoa, Sr, Gflterto? 

"0 serv^o e ma is r&pido, 
mais bem feito. mais limpo 
e eliciente. pessaal acha»a 
flue n ao >a dar certo. que era 
mars facrt contanuar lazendo 
calcubs'a maoou batendo 
a maquina. £u sei. pot 
exper^ncia propria, que nao 
e isso qua eta pensam 
mas tern medo de perder o 
emprego Eu ja vi isso 
acontecer antes, quando 
tiabainava no exterior - 



Percehi a resistencia porque 
estavam achandc que era 
comphcado para □ nosso 

caso. A Tfansiero tern uma 
enorme ctiversifica^ao 
de carga. pcis trabalha para 
todas as 'abricas e cada 
Yeltulo tern o seu peso, sua 
dimensao. seu frete.. Pfimeiro 
memos que fazei os 
funcionarios ernencferem que 
o compuUdor era progresso, 
que nao era para mandar 
nin-jjuSm emtaa 
Ccnstien-taa-los de que la 
l:ira tc-dft mundo 
trabalha com co-mputarJor, 
at^ particular. Agora, 
os que estft ligadtas aes 
compuiaotes atham o 
service iicil. Qs que nao 
rive: am acesso a eles, estao 
rendo que o senrito est* mais 
bomto. Ohollerith. com todas 
as e?peci heroes, tudo bem 
mais rapido.' 

que q lewu a eswlber 
o SisUma 700 da Frologica? 

" Prime if oporqwe S 
ri.^..: ijn.nl e de importado. 




basts eu. Seguncto. o pneco. 
E vames, continual a adquirir 
Piotogica porque £ um 
equips men to simples, nao 
necesstta pessoas 
espectairz&das para nperar, 

Nos treinamos nossos 
inn: Mw&iiA. Fizeram um 
cqrso de ctois dias somente e 
aprenderam sem problemas, 
sem erros, Nosso pessoal 
conhece nossj servrco, a 
rotina dele efica bem mais 
facil. Se tivessemos que 
admitir especialuactospara 
operar a maquina, 
perderiamos lucre no 
equrpamento e ao serpigo 

E a assRtencia tetnita, 
influiu ncssa dectsio? 

"De acordo com o contrato, 
a Assist&ncia Tfecmca da 
Prologica atende o cftamado 
em ste 3 horas. Isso e 
jmportantlssimo no negpew 
de Transports porque se nos 
pararmos vai ter unto 



caminhaoaqur na porta que 
congestion&rna tudo. 
Comecamos as 7 da manha 
e vamos ate 1 da nortfr 
continuament€ r com uma 
media, aqui na matriz r de 
55 carretas por dia" 

que aconteceia com o 
computador, na medida em 
que a Trartszera crescer? 

"Ma a possibihdiidede 
methorar o Sistema com 
o Speed Pile que ia estamos 
adquirindo. Speed File 
e um arqwvo iapido que vai 
ajudar murto no case do 
faturameitto. pesquisando 
os veiculos rapidamente. 
Speed File aumenta em 
mais de 30 vezes a rapidez 
da pesquisa e vai agilizar 
amrJa mais a trabaino. em 
tocfos M setores. Amanna,. 
provavelmente a Prologica vai 
invent* mais afguma coisa 
e podererros adaptsf esses 
novos equipamentos ao nosso 
ststema, Porque estamos 
crescendo. Esperamos ser 
grartdes um dia. 




Viu? Quern tern cabeca vai 
Ipnge, Se ^ocft tern prpbfemas 
parectdos com os do 
Sr Gilberts Quevedo da Sika. 
converse conosco e 
pooha uma grande cabeca 
trabalhando para voce, 

CantiEura^ao Basics • CPU 
com 2 microprocessadores 
ZS0Ade4MHZ* Video de 
2i I in has de 80 colonas 

• Mempna urincipal de 

64 KB • Impressora matncial 
bsdireqional de 100 ou 200 
CPSe 132 col unas * Duas 
unidadesde disco fleniyel de 
5 1/4"" Linguagens; Cobol 
fortrarv, Basic • Dots 
interlaces RS 232 C 

• Software para transmissao. 
Expansfles * Mais duas 
umdades de disco flexwel 
de 5 1/4" ■ Ate quatrp 
wrtrdades de ditto flexJvel _ 
de 8" * Impressora de maior 
wekwidade (300/600 LPM) 

• Conversor para discos 
flexiveispadtao IBM* Speed 
File lie alfe 4 MB • Oois 
discos rigidos de 5 MS cada, 

smmm 

UMA GRANDE 
CABECA 



PROLOGICA 
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